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まずはこの本で、型番、添付品を確認して 
<ださい。 

続けて必要な添付品をとりつけ、 Windows の 
セットアップをおこない、インターネットに 
つなぐところまで、手順にそって、準備して 
みましょう。 

ちラー台パソコンを買ったときの 
内容の移しかえや、パソコン内部に機器を 
取り付ける方法ち、この本がご案内します。 



® 「あなたのパソ n ン J としてほラために 






































新しいパソコンがやってをました！ 


箱を開いて、 


嬉しいよラな、そわそわするよラな、 


そんな、新しい道具を手にするとをの気持ちを 


たいせつにしなが5、 


間違いなく確実に、 


パソコンの準備と設定を進めていけるよう、 


この本は作日れています。 
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『準備と設定』の読み方 


ま 1 章〜第 3 章まで 

r 巧を閲けて最初にすること J r 電源を入れる前に接続しよラ J r セットアップを始める J 


箱の中の添付品やパソコンの置を場所を確認したり、箱の中のケーブルや部品を接続する手順、 
はじめて電源を入れたとをの設定 ( Windows のセツトアップ)手順を説明しています。 


第4章 r 基本中の基本の操作 J 


パソコンの始め方/終わり方、音量調節、 CD - ROM や DV □などのディスクの扱いちなど、基本 
的な操作について説巧しています。 




J 


第 5章 

[■これか S インターネットを始めるかたへ J 


第 6章 

r パソコンを買い替えたかたへ J 

これまでにパソコンを持っていなかった 


パソコンを買い替えたかたは、この章をご覧 

, かたは、この章をご覧ください。インター 


くださしんインターネットに接続するち法や、 

1 ネットに接続するち法について説明して 


Ui •前のパソコンの設定やデータを新しいパソ 

[[ ぃまも 1 

1 

i コンに移す方法について説明しています。 J 


V 

(T 


第7章 r 前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ J 




V 

複数のパソコンをネットワーク接続して利用したいかたは、この章をご覧ください。 

J 



第 8 章 

r パソコン内部に取 D 付ける J 


し 

このバソコンに PCI Express ボードやメモ U を取り付ける方法を説明しています。 

J 


第 9 章 

- 

r このパソコンのおずすめ機能 J 



PCU モーターによる遠隔操作や、このパソコン特有の機能を設定するには、この章をご覧くだ 


し 

さい。 


i 

f 

付録 




パソコンのお手入れの方法、仕様一覧など、さまざまな情報を記載しています。 

J 
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この 7 ニユアルの表記について 


♦このマニュアルでほ用している記号や表記には、巧のよ5な意ほびあ日ます 


た :胃人び傷害を負5可能性び想定される内容、および、物的損害の発生び想定される内容をおしま 


障害や事故の発生を防止するための指示事項は、巧のマークで表しています。 

A 使用者に巧して指示に基づく行為を強制ずるちのでず。 
その他の指示事項は、次のマークで表しています。 


@ポィント 

〇 


そのページで説明している手順で、特に大切なことです。 

してはいけないことや、ま意していたださたいことです。よく読んでミ主意を守ってくださし、。 
場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損などの巧能 
性びあります。 


♦このマニュアルの表記では、次のよラなルールを巧つていまず 

【】【】 で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 

DVD / CD ドライブ ブルーレイディスクドライブ (DVD スーパーマルチドライブ機能付き）または DVD スーパーマ 
ルチドライブを指します。 

咚 r サボートナビダータ ー J 電モマニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、香項目を参照ずることを示します。 

「サポートナビゲーター」は、デスクトップの跨(サポートナビゲーター（電モマニュアル)）をダ 
ブルク U ックして起動しまず。 


♦このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のよラな巧び方で区別していまず 


次ぺージの表をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。 


このパソコン、本傑 

液晶ディスプレイ 
セツトモデル 


表の各モデル(機種)を指します。 

液晶ディスプレイびセツトになっているモデルのことです。 


ブルーレイディスク 
ドライブモデル 


ブルーレイディスクドライブ (DVD スーパーマルチドライブ機能付を）を搭載しているモデルの 
ことです。 


DVD スーパー マルチ 
ドライブモデル 


DVD スーパーマルチドライブ (DVD-R/RW with DVD+R/RW ドライブ (DVD-R/+R 2 層書 
込み)）を搭載しているモデルのことです。 


Windows Vista Windows Vista® Home Premium びあ日かじめインストールされているモデルのことです。 

Home Premium モアル 


Office 2007モデル Office Personal 2 日日 7 または日 fHce Personal 2 日日 7 と PowerPoint 2 日日 7 び添付されて 
いるモデルのことです。 


Office Personal 
2007モデル 


Office Personal 2 日日 7 び添付されているモデルのことです。 









シリーズを 

型名 
懼蚕） 

表記の区分 

ディスプレイ 

BD/DVD/CD 

ドライブ* 

OS 

添付ソフト 

VALUESTAR R Lui 
モデル(スリムタワー 
タイプ） 

VR 970 /RG 

CPC - VR 970 RG ) 

液晶ディスプレイ 
セツトモデル （19 
型ワイド液晶 
( F 19 W 1 A ( W ))) 

ブルーレイディスク 
ドライブモデル 

Windows Vista 
Home Premium 
モデル 

Office Personal 
吕〇07モデ J レ 

VR 已〇 0 /RG 

CPC-VR 已〇 OR 白） 

DVD スーパーマルチ 
ドライブモデル 


》巨 D とはプルーレイディスクのことです。 


♦VALUESTAR G シリーズについて 

VALUESTAR G シ U — ズの各モデルについては、添付の 『VALUESTAR G シ U — ズをご購入いただいたお客様へ』をご 
覧< ださい。 

♦本文中の記載について 

-本又中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることびあります。また、実隙の画面と異なることび 
あります。 

-記載している内容は、このマニュアルの制作時点のちのです。お問い合わせ先の窓□、住所、電話番号、ホームページの 
内容やアドレスなどび変更されている場合びあ0ます。あ5かじめご了承くださし、。 
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♦このマニュアルで巧用しているソフトウェアをなどの正式名称 


( 本文中の表記） 

( 正式名称） 

Windows* 
Windows Vista 

Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1(SPl) 

Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1(SPl) 

Windows Vista® Business with Service Pack 1(SPl) 

Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1(SPl) 

Windows XP* 
Windows XP 

Home Edition 

Microsoft® Windows® XP Home Edition operatin 呂 system 日本言吾版 Service Pack 2 

Windows XP* 
Windows XP 

Professional 

Microsoft® Windows® XP Professional operatin 呂 system 日本語版 Service Pack 2 

Windows XP 、 
Windows XP Media 
Center Edition 

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2 日日已日 peratin 呂 system 日本語版 

Windows 2000 
Professional 

Micr 曰 s 曰れ® Windows® 20曰0 Professional operating system 日本語版 

Office Personal 
2007 

Microsoft® Office Personal 2007(Microsoft® Office Word 2007. Microsoft® Office 
Excel® 2007. Microsoft® Office Outlook® 2 日日 7(Mic「 日 s 曰れ® Office ナビ2007)) 
《Micr 日 soft® Office 2 日日 7 Service Pack1 をインストール済み 

Office Personal 2007 

with PowerPoint 

2007 

Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 
《 Microsoft® Office 2 日日 7 Service Pack1 をインストール済み 

Outlook 、 
Outlook 2007 

Microsoft® Office Outlook® 2007 

インタ - ネジにクスプ □- ラ、 
Internet Explorer 

Windows® Internet Explorer® 

Windows 面送ツール 

Windows® 転送ツール 

Windows Media 

Center 

Windows® Media Center 

r スタート J 、 
[■スタート J ボタン 

Windows Vista® スタートボタン 

ウイルスパスター 

ウイルスバスター™ 2008 

WinDVD for NEC 

InterVideo® WinDVD® for NEC 

WinDVD BD for 
NEC 

InterVideo WinDVD 巨 D® for NEC 

Roxio BackOnTrack 

Roxio BackOnTrack Suite 


IV 



ごを意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じ5れています。 

に）本書の内容に関しては将来予告なしに変更することびあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り、記載ちれなどお気づきのことびあ 
りました5、 NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落 T、 乱 T 本はお取り誓えいたしまず。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 （3) 項にかかわらずいかなる責任ち 
負いかねますので、予めご了承< ださし、。 

(己）本装置は、医療機器、原モカ設備や機器、齡空宇亩機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度 
な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されてお0ません。これら設備や機器、制 
御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などび生じてを、当社はいかなる責任わ負いかねます。 

(目）海外 NEC では、本製品の保守•修理対応をしておりませんので、ご承知くださし、。 

( 7 ) 本機の内蔵ハードディスクにインス!ルされている Windows Vista® Home Basic. Windows Vista® Home 
Premium、Windows Vista® 目 usiness または Windows Vista® U け imate および本機に添付の CD-R 日 M、DVD- 
R 日 M は、本機のみでご使用くださし、。 

(8) ソフトウ王アの全部または一部を著作権の許巧なく複製したり、複製物を頒巧した0すると、着作権の侵害となり 
ます。 




商標について 


Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Office ロコ ’ 、 Excel 、 Outlook、PowerPoint は、米 
国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

インテル、 Intel 、 Pentium 、 Celeron はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corp 日 ration またはそのモ尝社 
の商標または登録商標です。 

TRENDM に R 日及びウイルスバスターは、トレンドマイク □ 株式会社の登録商標です。 

InterVideo.WinDVDJnterVideo WinDVD 目 D は Corel Corporation およびその関連舎社の商標または登録商標です。 
PS/2 は旧 M 社び所有している商標です。 

S □ および min 旧 □□ ユおよび含含 □ コ ' は商標でず。 

"Ma 呂 icGate Memory Sti 巳 k " ("マジックゲート >< モリースティック " ）および " Memory Stick— (" メモ U — スティッ 

ク"）、 Memory Stick . 旱、 Memory Stick PRO. Memory Stick Duo. "MagicGate" ("マジックゲード）、 
Mag IcG ate 、日 penMG はソニー株式会社の商標です。 

JSL 、 「 X□- ピクチャーカード ™ 」は富 ± 写真フイルム ( 株 ) の商標です。 

ExpressCard な 5 びにその □ コは PCMCIA(Pe「sonal Computer Memory Card International Ass 日 ciation ) の商標 
です。 

NVIDIA 、 NVIDIA □ ユ NVIDIA nF 日 rce 、 GeF 日 「 ce は、米国およびその他の国における NVIDIA C 日 rp 日 rati 日 n の商標ま 
たは登録商標です。 

121 ポップリンクは、日本電気株式会社の登録商標でず。 

B に L 日目 E は N E C ビッグ □ ーブ株式舎社の登録商標です。 

Roxio 巳 ackOnTrack は米国 Sonic Solutions 社の登録商標です。 

セーフコネクトは NEC パーソナルプ □ ダクツ株式尝社の商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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陣備と設定』の読みち . 

このマニュアルの表記について 


箱を開けて最初にすること ....... 

型番と製造番号を確認する.... 
添付品はそろっていますか？ 
パソコンの置を場所をみめる 


電源を入れる前に接続しよう . 

スタビライヴ治座)を取り付ける 

キーボードを接続する . 

マウスを接続する . 

ディスプレイを接続する . 

電源コードを接続する . 


セットアップを始める . 

電源を入れる . 

パソコンの設定を始める . 

キーボードを使って名前を入れる . 

画面を見なびら手順を進める . 

121ポップ1」ンクを設定する . 

ソフトを使えるよラにする . 

ここで一段落 . 

Windows のパスワードを設定する . 

お客様登録のお願い . 

cK 基本 t の基本の操作 . 

バソコンを終了する . 

パソコンを使い始める . 

省電力機能について . 

よく使ラボタンなど . 

音量を調節する . 

画面の輝度を調節する . 

メモリーカードの扱し)ち . 

CD - ROM や DVD の扱し巧 . 

ノ ':ソコンの基本的な使いちを学ぶ r パソコンのいろは3 J 
パソコンの画面で解説、検索 r ヴポートナビゲーター」.... 

ちしちのとをに備えて . 

ユーヴーアカウント制御について . 
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これか6インターネツトを始めるかたへ . 

インターネットの接続方法 . 

ブ□ー ドバンド接続の流れ......……….. . 

ブ□ー ドバンド接続の設定.…...… . 

インターネットに接続する ... 

メールソフトを設定する............…….……………, 

パソコンを安全に使ラための設定をおこな5 


パソコンを買い替えたかたへ . 

インターネットを使えるよラにする 
ちいパソコンからデータを移す....... 

周辺機器を使えるよラにする ........... 

ソフトを移す . 


前に巧つていたパソコンと一緒に巧いたいかたへ 

ホームネットワークででさること ........................ 

複数のパソコンをホームネットワークでつなぐ. 


パソコン内部に取り巧ける 

本体の開け方と閉め方. 
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別売の PCU モーターから接続する . 142 


CPRM のアップデート .. 146 

パソコンのお手入れ..…… . 148 

DVD/CD ドライブからディスクが取り出せなくなったときは . 1己日 
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©NEC Corporation，NEC Personal Products , Ltd . 2008 

曰本電気株式舍社、 NEC パーソナルプ□ダクツ株式尝社の許巧なく複製•改変などを行ラことはでさません。 


■輸出に関ずるま意事項 

本製品（ソフトウエアを含む)は曰本国内仕様であ0、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を曰本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。 

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為誓及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許巧び必要となる場 
含びあります。 

必要な許巧を取得せずに輸出すると同法により罰せ5れます。 

輸出に隙しての許巧の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせくださし、。 


■ Notes on export 

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas 
standards. NEC*^ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. 
NEC*i does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. 

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, 
Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Cus¬ 
tomer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not. 

*1:NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 
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箱を開けて最初にすること 



この章には、パソコンの箱を開けて最ネ如こずることび書い 
てありまず。添付品び全部そろっているか、型番や製造番 
号び合っているか確認しましよう。また、パソコンの置き 
場所をミ夫めましよラ。 


この章の所要時間：10〜1日分程度 


型番と製造番号を確認する . 2 

添付品はそろっていますか？ . 3 

パソコンの置さ場所を決める . 4 







































































箱を開けて最初にすること 


I 型番と製造番号を 
確認する 


@ポィント 

• 巧罰書と本体のラベルの記載が一致 
していることを確認する 


m パソコン本体の保証書を見る 


•パソコン本体とディスプレイの両方 




パーソナルコンビユータ 

だる； C,| PC-XXXXXXXXX \ 

Ha,, XXXXXXX 
な unm お ■ い上け曰から X 年历 
♦ お■い上け曰 XXXXff な月 XX 曰 


■ S 


保話書在中 


毎な•についでのお II い 

NCCk^MSIVUlf" いけ ■ 

が い .：: 


NEC NEC パーソナルブロタクツ»夕会な 


が 


2 


パソコン本体のラベルと一致しているか確認ずる 





F " イスプレイについても、同じように確認ずる 


ディスプレイの製造番号は、背面に記載されています。 

® - 機器に記載された番号が保証書と異なっている場合、 NEC 121コンタクトセンターにお問 
い合わせください。 

-保註書は、所定事項(販売店名、お買い上げ日など)が記入されていることを確認して、保管し 
ておいてください。保証期間中に万一故障した場をは、保註書記載内容に冨づいて修理いた 
します。保記期間終了後の修理については NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせく 
ださい。 


































1 添付品はそろつ〔いますか？ご*^ . 

■ •チェックリストで確認 

♦ 


添付品を確認しょ 



パソコンの箱を開けたら、まずは;欠のチェック1」ストを見なびら、添付品びそろっているかを確 


認してください。万一、足りないものびあったり、添付品の一部び破損していたとをは、すぐに 


下記までお問い合わせください。 


© VALUESTAR G シ U — ズをご購 
入の場合は 、 『VALUESTAR G シ 
U -ズをご購入いただいたお客様 
へ』をご覧になり、添付品を確認 
して < ださい。 


困ったとさには… 

NEC 1乙1 ( ワントウワン）コンタクトセンター 
旧0120-白 77-1 21 

《電話ま号をよくおおかめにな0、おかけください。 
※携帯電話や PHS 、 ちし<は IP 電話など、上記電話番号をご 
利用いただけないお客様は巧の電話番号へおかけください。 
03-已日70-日〇00 ( 通話料お客様負担） 


をモデル巧通 



□ パソコン本体 



□ キーボード 



□マウス □オーディオケーブル 



□ スタビライヴ □ アース付を 
電源コード 



□ PC 一 □ボードーディスプレイ 

ボード接続ケーブル 接続変換ケーブル 
(ネジ付） （メス）（ネジ無） 



マニュアルなど 


□ ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い） 

/ソフトウェア使用条件適用一覧 

《 ] 枚になっています。 

箱の中身を確認後必ずお読み<ださい 

□ 安全にお使いいただ<ために 
《箱の中身を確認後必ずお読みください 

□ デジタル放送録画番組配信機能をお使いの 
お客様へ 


□ PC 修理チェックシート 

□ 準備と設定（このマこユアル） 
□活用ブック 
□映像•音楽を楽しむ本 
□ パソコンのトラブルを解決する本 

□ 121 ware ガイドブック 
□ インターネット活用ブック 


Microsoft ® Office Personal 2007 の 添付 品 

□ Microsoft ® Office Personal 2007パッケージ 






















1パソコンの置き場所を 
圓決める 

•©ポィント 

• キーボードやマウスを使ラために十 
分を裕のある場所に 

参電話回線や電源などの場所にち気を 


J 

1 

パソコンの設置環境 

j 付け • 


♦屋内でちること 

屋外には設置しないでください。 

♦しっか D した台の上 

パソコンの重さを安定して支え6れるテーブル、机を選んでください。 

♦活度は10 ~ 35で、湿度は20 ~ 80% 

室内の温度と湿度が高く、機械やガラスなどのミ品度が低いと、水滴がついてしまラことがあり 
ます(結露)。パソコンが結露したとさは、電源を入れずに1時間な上置を、水滴が蒸発してか S 
使ってください。 

♦ホコ y のかない場所 

ホコリの多い場所に置くと、パソコンの内部にホコリがたまって故障の原因になることがあり 
ます。ホコ U の少ない場所を選んでください。 



パソコン周囲の広さ 




本体前に30〜 40 cm 

キーボードを置き、ゆったりマウスを操作 
で去る広さが必要です。 

本体上面、後ろに1己 cnUU 上 

本体の上面と後ろ側に通風孔があるため、 
最低でち壁などから1已 cm 切上離してく 
ださい。で去れば已 0 cm 程度の余裕がある 
と、後からケーブルなどを接続すると去に 
作業が楽です。 

ディスプレイの後ろにも1己 cm 
似上 

ディスプレイの背面に通風孔があるので、 
1已 cm 似上あけてください。 



® パソコンを使っているときは、本体やディス 
プレイの上に紙や巧を置いて通風孔をふさが 
ないよラにしてください。内部の温度が上昇 
し、動作不良や故障の原因になります。 
































こんな場所にはパソコンを置かないで！ 




® 小さなお子様びいる場をは、ケーブルの付いた機器をお子様び引っ張って 
落としてしまラことがあるので、十分気を付けてください。 


3コンセントや電話回線などの近くに置く 


♦コンセントについて 

-ラジオやテレビに雑音が入ることがあるため、これらの機器とは別のコンセントに接続して 
ください。 

-添付の電源コードを直接コンセントに接続してください。 

-コンセントが足りなくてパソコン用のテーブルタップを使ラときは、テーブルタップの合計 
電力を守ってください。 

-アース線を接続できるよラ、アース端子のあるコンセントを使ってください。コンセントに 
アース端子がないとさは、おお<の電器店など電気工事±の資格を持った人にアース端子付 
きコンセントの取り付けを相談してください。 

♦電話回線について 

インターネットを有線で利用する場合、電話回線につながっている機器(モデムやルータなど） 
とパソコンを、ケープルでつなぐ必要があります。それらの機器にケープルが届く範囲にパソ 
コンを設置してください。 











































箱を開けて最初にすること 


パソコンの近くに置い " C はいけないもの 


♦扇風機や大型のスピーカ、通風式こたつなど(巧気を発をずるをの） 

強い磁気を発生する装置がおくにあると、ディスプレイの表示や色が乱れることがあります。 
パソコン用スピーカなど、磁気をもらさないよラに設計された装置であれば、近くに置いても 
かまいません。 

♦ストーブなどの暖房器員 

暖房器具のおくにパソコンを置くと、熱で変形したり、異常な動作をすることがあります。 


♦ほかのディスプレイやテレビ、ラジオ 

ほかのディスプレイやテレビの表示が揺れたり、色が乱れたりすることがあります。テレビや 
ラジオの音声に雑音が入ることがあります。 


画パソコンの近くにあると影響を受けるもの 


♦コードレス電話、携帯電話 

通話中に雑音が入ることがあります。パソコン側ち電波の影響を受けるため、スピーカに雑音 
が入ることがあります。 





電源を入れる前に接続しよラ 



パソコン本体とディスプレイの置き場所をミ夫めた5接続でず。いろいろなケーブルをつなぐの 
で、じっくり説明を読んで慎重にやりましよラ。次ぺージか6順番に作業を進めてください。電 
源コードの接続は最をでずよ。 

この章の所要時間： 20〜30分程度 


スタビライヴ(台座)を取り付ける . 8 

キーボードを接続する . 9 

マウスを接続する . 10 

ディスプレイを接続する . 11 

電源コードを接続する . 17 


※このパソコンは、 PC リモーターサーバボードをかして、本体とディスプレイを接続しまず。 
配線については、 r 接続完成図」 （19 ぺージ)をご覧ください。接続ずるとをは、必ず本章の説 
0月を読みなび6接続してください。 

※ディスプレイを接続ずるとをは、ディスプレイのマニュアルち併せてご覧ください。 


インターネットや周辺機器はをか6接続 

ここではまだ、インターネットには接続しません。また、プ U ンタなどの周辺機器びあ 
るとさも、まだ接続しないでください。「第3章セットアップを始める」で説明してい 
る作業び終わってから、インターネットや周辺機器の接続をおこないます。 



















2 電源を入れる前に接続しよラ 

スタビライヴ(台座)を 
取り付ける 

ポィント \ 

参スタビライザは、パソコンを倒れに ■ 
くいようにする部品 1 

参ツメをはめるだけで取り付けできる ■ 


1 

スタビライヴを用意して、 
本体を横に置く 

(ドフイパ‘一不要） 1 




































































I 十——ノ I 委—— h を接続3る 


/ @ポィント ’• 

I •マークを見て、プラグの: 
♦ 向さを合わせる ♦ 


本体背面のコネクタにキーボードのプラグを差し这む 




® プラグを差し込むときは、無理に巧し込まな 
いでください。うまく差し込めないときは、 
ち5—度プラグの向走を確認してください。 



キーボード裏面の足を立てる 





r マウスを接続ずる」（次ページ）に進む 


1狀 
































































う 電源を入れる前に接続しよラ 



1マウスを接続する 

:@ポイント 

■■■■■■> 

♦ 

1 

■ 


参プラグの向きを合わせる 


' マウスのプラグをパソコンの USB コネクタに差し込む、 


マウスのプラグの向をにま意して、パソコンの US 目コネクタに差し込んでください。 
どの US 目コネクタに差し込んでもかまいません。 

® - マウスを接続する場合は本体に直接接続してください。 

-市販の USB 八ブを使って接続しないでください。 
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I てィ乂ソレイを接を冗する 


イスプレイの型番を確認し、接続用ケーブルを出しておく 


このページで説明するのは、巧のディスプレイです。 
♦19 型ワイド液晶ディスプレイ： F19W1A(W) 

ディスプレイの型番は、ディスプレイ背面に記載されています。 



なページからの手順の図のケーブルに付けられているアルフアベットについては、このページで 
確認してください。 























































ar ビデオ信号ケーブル®」をディスプレイに接続ずる 



® ラまく差し込めないとき 
は、プラグの向さを確認 
してください。無理に巧 
し込むとコネクタを壊し 
てしまラおそれがありま 
す。向きををわせた6、 
奥までしっかり差し込ん 
で < ださい。 



ネジをしめるときは、 
交互にかしずつまわし 
てください。片方だけ 
しめよラとすると、プ 
ラグが斜めに入り込ん 
でしまい、接続不良に 
なることびあります。 


r 才ーディオケーブル(ディスプレイに添付)©」を 
ディスプレイに接続ずる 
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r 電源コード©」をディスプレイに接続ずる 






ディスプレイの r 電源コード © J 
は、まだコンセントに接続しな 
いで < ださい。 





「 PC ーボード接続ヶースレ(ネジ付)®」を 
PCU モーターヴーバボードに接続ずる 



PC リモーターサーバボード 


〇 


PCD モーターサーバ 
ボードとは、図で示し 
ている、縦に已つコネ 
クタび並んでいる部 
分のことです。 


「 PC 入力」へ差し込む 
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電源を入れる前に接続しよラ 


r オーデイオケーブル(このパソコンに添付)©」を 
PCU モーターヴーバボードに接続ずる 



「ボードーデイスプレイ接続変換ケーブル(メス)(ネジ無)©」を 
PC リモーターヴーバボードに接続ずる 





































































a r 才ーディオケーブル(ディスプレイに添付)©」を 
PCU モーターヴーバボードに接続ずる 


手順3でディスプレイに接続したけーディオケー刀レ(ディスプレイに添付)©」 
の反対側のプラグを PC 1」モーターヴーノくボードに接続します。 



a rPC -* ■ボード接続ケーブル(ネジ付)包」と「才ーディオケーブル， 
(このパソコンに添付)©」をパソコンに接続する 



台形の金具の長い逆が下 



〇 


プラグの向击ををわせた5、 
奥までしっかり差し込んで 
ください。ネジは交互にか 
しずつまねして < ださい。 




手順己で PCU モーターサーバボードに接続した 「PC 一 
ボード接続ケーブル(ネジ付)®」の反対側のプラグを 
パソコン本体に接続しまず。 

手順己で PC 1」モーターサーバボードに接続した r オー 
デイオケーブル（このバソコンに添付)®」の反対側の 
プラグをバソコン本体に接続しまず。 



r オーディオケーブル」の 
プラグは差し込むだけ 
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電源を入れる前に接続しよラ 


0 「ボードーデイスプレイ接続変換ケーブル(メス）(ネジ無)©」 
と「ビデオ信号ケースレ®」を接続する 


PCU モーターサーバボードから伸びている「ボードーディスプレイ接続変換ケーブル(メス）（ネ 
ジ無©」とディスプレイから伸びている r ビデオ信号ケーブル励を接続します。 



PCU モーターサーバ 
ボードへ 



^ディスプレイへ 


2つとち最後までまわして、 
しっかり固定ずる 
















1電源コードを接続する 

•©ポィント 

参ディスプレイ、パソコン本体の両 
ちとちつなぐ 

参プラグの向さを合わせる 


1 

I 

デイスプレイの r 電源コード©」 
をコンセントに差し込む 

k •ちラー度、全体の接続を見なおす ♦ 


先にアース線を接続してから、プラグを差し込んで<ださい。 



® - アース線の端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。 

-電話線用のアース端子には接続しないでください。通話中に雑音が入るおそれがあります。 

-アース端子付きのコンセントが利用できないときは、おおくの電器店など電気工事±の資格 
を持つ人にアース端子付きコンセントの取り付けをご相談ください。 

r 電源〕ード剧を取り外すときは、先にプラグをあいてから、アース線を取り外してください。 

























































電源を入れる前に接続しよラ 


a パソコン本体背面に r 電源コード」を接続ずる 



jcM もう一方のプラグをコンセントに差し这む 


先にアース線を接続してから、プラグを差し込んでください。 




これで接続は完了です。 


次ページか S の接続完成図で確認してください。 


LAN ケーブルの接続は、ネ刃回セットアップ作業終了後におこないます。詳しくは、第已章の r ブ□ードバ 
ンド接続の設定」（日1ページ)をご覧ください。 

-このパソコンは、ディスプレイと本体を接続する際の配線のしかたが一般のパソコンと異なります。必ず 
巧ぺージの r 接続完成図」に合わせて配線してください。配線のしかたが間違っていると、別売の pcijf - 
ターとのリモート接続がおこなえません。 














































A 


接続竞が図 





このパソコンに添讨されているケープル 
©オーディオ ケーブル 
(D PC ーボード接続ケースレはジ付) 



〔前面) 
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ここまでの接続が終わったら、続けて r 第 3 章セットアッ 
プを始める」に進んでください。第3章で説明している作業 
が終わってからインターネット、周辺機器などの接続をおこ 


® 電源コードなどが人の通 
る場所にないことを確認 
して< ださい。ケーブル 
を足に引っかけたりする 
とパソコンの故障の原因 
になるだけでなく、思わ 
めけがをすることもあり 
ます。 


ないます。 
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セツ 

トア 

ップ 

を始める 



今度は、いよいよパソコンの電源を入れまず。最初に電源 
を入れるときは、「セットアップ作業」といって、自分の名 
前を登録したりずる操作が必要でず。この後の説明をよく 
読んで、ゆっくり確実に操作してください。 


この章の所要時間： 30 〜巨〇分程度 


電源を入れる . 22 

パソコンの設定を始める . 25 

キーボードを使って名前を入れる . 29 

画面を見なびら手順を進める . 31 

] 2 ] ポップ U ンクを設定する . 34 

ソフトを使えるよラにする . 35 

ここで一 段落 . 39 

Windows のノ 又スワー ドを設定する . 41 

お客様登録のお願い . 43 
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電源を入れる 


@ポィント 

• 電源スイッチの場所を確認しておく 
•巧にディスプレイ、次にパソコン本 


体の順に 



液晶ディスプレイのドット抜けについて 

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※にくわ 
ずかな黒い点や、常時点なするホ、青、緑の点)が見えることがあ0ます。 

また、見る角度によっては、色む S や明るさのむ S が見えることがあります。 

これ5は、液晶ディスプレイの特性によるちのであり、故障ではありません。交換•返品はお受けい 
たしかねますので、あ5かじめご了承ください。 

※社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合を付録の 
r 仕様一覧」 （1 已7ぺージ)または 『VALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ』の「仕様 
一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、似下のホームページをご覧ください。 

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 
http :// it . jeita . or . jp / perinfo / committee / pc / O 曰 03 dot / index.html 

® 電源スイッチを押してち、電源ランプが点灯しない場を、電源コードが正し<接続されていな 
いことが考え5れます。「電源コードを接続する」 （17 ページ)をご覧ください。 
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2 


パソコン本体の電源を入れる 





® 電源スイッチを巧してち、電源ランプび点 
なしない場合、電源コードび正し<接続 
されていないことび考え5れます。「電源 
コードを接続する」 （17 ページ）をご覧< 
ださい。 
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セツトアツフを始める 



( 画面び表示をれるまで数分かかることをある 



電源スイッチを押してから、なページの画面び表示されるまでに数分かかることびあります。そ 
の間、 NEC の口3(社名のマーク）などび表示されたり、画面び真っ暗になったりしますび、故障 
ではありません。あわてて電源を切った0せずに、そのままお待ちください。 



( 操作の透中では、絶細こ電源を切6ない！ 




セットアップ作業びすべて終わるまでに、30〜日0分程度かかります。「ここで一段落」 （39 ぺ一 
ジ)までの手順び完了する前には、絶対に電源を切らないでください。電源コードをいをなり抜 
いたりするのも、絶対ダメです。セットアップ作業び終わらないうちに電源を切ると、故障の原 
因になります。 




♦ rKeyboard not foundj という文きび表巧された6 ^ 


英字び表示され、文中に 「Keyboard not found Press FI to continue boot process 」 とい 
ラ文字び表示されたとをは、キーボードび正し<接続されていない可能性びあります。この場合 
は、パソコン本体の電源スイッチ （&) を押してパソコン本体の電源を切ってください。その後、 
「キ-ボ-ドを接続する」 （9 ぺージ)をご覧になって再度キーボードを正しく接続してから、もう 
一度電源スイツチを押してノ f ソコンの電源を入れなおしてください。 



電源を切つた後は、必ず已砂材上待つてか6再度電源を入れてください。 
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パソコンの設定を始める/ 


@ポィント 


参画面の矢印を動かしてみる 
• r クリック」という操作を覚える 


ットアップの最ネリの画面を確認ずる 


心 



「 Windows のセットアップ」という画面 
び表示されていますね。これびセット 
アップ作業の出発点です。 

〇は、 r 何をしないで待つてて」 
の合図 

パソコンの内部で何かの処理が進んでい 

て、操作できないと壬には、画面に〇の 
マークが 出ることがあります。この マーク 
が表示されているときや、「しばらくお待 
ちください」などと文字が表示されている 
とさは、キーを押した0、マウスのボタン 
を押したりせずに、待っていてください。 


パソコン内部での処理の進み具合を示すグ 
ラフが表示されることもあります。その場 
合ち、何ち操作せずに待って<ださい。 
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セツトアツフを始める 



マウスを動かず 





ち手で軽 < マウスをつかんで、 



このマウスは、マウス底面か6 
出ているホい光をセンサーび検 
知して、動きを判断します。 濃淡 
のはつきりした模様や柄のない 
ところ、光 ミ 尺や反射のないとこ 
ろで使ラと、センサーび光を検 
知しやすく、快適に動きます。 


〇 


マウス底面か6出てい 
る光を直接見ないで< 
ださい。 

まだ、マウスのボタン 
を巧さないでくださ 
い。 


マウスを動かすと、その動さに含わせて画面の矢印が動をます。 
マウスを動かすとさは、マウスの前後左右に 10 cm 程度のス 
ペースをあけるとよいでしよ5。肩の力を抜さ、手首だけで動 
かすことがつツです。 
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3 


画面内のち下に矢巧を動かず 





巧の内容になっていることを確認ずる 

国または地域：曰本 

時刻と通貨のお式:曰本語(曰本） 

キーボードレイアウト ： Microsoft IME 


マウスを動かして、 

矢印を r ; 夕へ」に合わせてか S 


何ち設定を変えず、「次へ」に画面の矢印 b (マウスポ 
インタ）を含わせて左のク U ックボタンを押すと、画面 
の表示が切り換わって r ライセンス条項をお読みになっ 
てください」と書かれた画面になります。 

この画面では、設定を変えないでください。設定を 
XW 変えると、画面表示が日本語にな5ないなどの問題 
が起こる場合があります。 


ク U ック 

このよラな操作で、手順を次に進めたり、次ページを表示 
したりすることがで壬ます。 

画面の絵やで字などに矢印を合わせて左ボタンを1回押 
す操作を「クリック」と呼びます。パソコンを使ラときの 
一番基本的な操作なので、覚えて < ださいね。 
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セツトアツフを始める 


4 


ライセンス条項に同意ずる 




ライセンスを項に同意していただけない場合は、バソコンを使ラことびでをません。 



A HOtM PIUMIUM WRVm PACK 1 
AW IlUAU »RVH> PACK I 


ホクイ tr ンス ♦« な.わ* tt をさ h る R わ■でホ， 

. ソフトウ *7 け AT r ♦ソフトウ * rj fc いい «>♦)♦ デバイスと R じ e 
«♦« ザバイス BjlS ^ CU 下者 J と、•い5た《 

• * ソフトウ *7 そザ"イスと gcie >+ るソフトウ* y インスト — jt 雲 

« (UT f インスト- t い、 . tfjt め■じ！•なさ h « wr ) •で 

>19イでンス ♦U ■‘一 »T の 


つをクリックして囲にして、 


これで、ライセンス条項に同意することになります。「ライセンス条項に同意します」の左び因 
から图に変わらないときは、矢印びうまく合っていなかったので、やりなおしてください。 


r ライセンスま項」とは、このバ 
ソコンに入つているソフトを違 
法にコピーして他人に;度したり 
しないとい5約束をしていただ 
くことでず。画面に表示されて 
いる契約交の続走を読むには、 
文書 表示欄のち下にある-を 
ク U ックしまず。 



9イ C ンス二:クで <-• 



♦クイわンス备«巧.と WT 巧 litimAh る Krj ■で ♦. 

• ソフトウ *7 (WT r ♦ソフトウ * rj t いいバイスと巧に E 
«♦« ザバイス Vi ! ■者 CUT ilfil ■翁 J と、.い Xf 、 tf.ii 

. 走ソフ>ウ*76"»^バイ3と巧に12«ホ*ソブトウ*^インスト —*« 
♦み 1 T f イン:* >'-んたいい*す}との*じ1*«夕れる》0»で ， 

プ ■ 9イでンス ♦ » -OI レ》 T の 



28 
































キーボードを使って 
名前を入れる 


:• @ポィント \ 

■ 参ユーザー名とユーザーアイコ ■ 
\ ンを還ぶ I 



自分の名前を入れる 






函お: gn お 3 面巧 


ここに小さな縦棒 （ I ) び点滅して 
いるのを見てか S、 キーボードで 
自分の名前を入力ずる 

【例】 rmitaj と入力ずる場合な 5 

M ~ 1 I I 1 「T [a 


点滅していないとをは、「ユーヴー 
名を入力してください」の下の欄 
をク U ックしてください。 



【半ち/を角】 


ルインソノ。 で ; R — 尸 

0000 


odpoo 


tJI idJidJicJitJi idJiCJitJiCJi itJi 日 1 凸 1 凸中 

し Oe/etej 


固 

齒 

1 圍囚 1 囚陋 1 固陋陋巧巧囚 1 囚固區阻 1® 

固 

n 

□ 

□ 

i □囚 1 囚 1 固 1 囚 1 回□の固回因固囚 1鬥 

白 

0 

囚 

+ 1 

医! Dl 囚1因 1 囚 1 囚 1 囚四囚囚囚囚囚回 U 

囚 

□ 

囚 

|r 1 

0 

□ 

囚 


回 

0 

白。 1 

enter 

(脑 ）J [cw 」 

图 

ご 

曰 

in 岡 Pin 


し盖 J 

i « 1 

回 

1 IWT?el J 

[ 幽 ） し回, 




® - 日本語で名前を入れる場合、環境巧巧で字（日本語変換で一覧に r 環境巧巧で字」と表示され 
る文字)は利用できません。ソフトによっては、正しく動作しなくなります。 

-日本語で名前を入れると、コンピュータ名が r ユーザー名- PC」 となり、日本語がまざります。 
利用するネットワークによっては不具合の原因になりますので、ネットワークの設定をする 
前にコント□ールパネルを利用してコンピュータ名を入れなおしてください。 

-ユーザー名の追加や変更は、セットアップ作業が終わった後でできます。 

-巧の文字列は、パソコンのシステムですでに使われているため、入力しないでください。 

CON 、 PRN 、 AUX 、 CLOCKS . NU し COMl 〜 COM 日、 LPTl 〜 LPT 日 
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セツトアツフを始める 



入力を間違えた！5 

キーボードの 【 Backspace 】 （バツクスぺース）を巧してください。 


□ -マ字で入力したいのにひ！5びなが表示されるときは 

キーボードの【半角/全角】を巧すと、日本語とアルファべットが切り換わります。 


入力した名前を控えておく 

ユーザー 名： 


パソコンのトラプルを解ミ夹するために、後でセットアップ作業をやりなおす(巧セットアップする）と 
き、この名前が必要です。上の欄に控えておいてください。 


この中か S 、 ユーザーアイコン（スタートメ 
ニューなどで表示される画像)を選んでクリッ 
クずる 

※どの画像を選んでちかまいません。このマ 
ニュアルでは、一ま左の画像を選んだ場合 
を例に説明します。 

何ち選ばずに「なへ」をク U ックすると、自 
動的に一ま左の画像び選ばれます。 


じ夕へ」をクリックずる 


ユ•ブーるこ 

こめユ-ヴ 
ピ3 •■♦め W ; 


ii.Blll -「 Pn つ-'け •しけ.こごで f » IT 67 巧クント; 
!看7•巧クントで ▼. 


3- ブ ー St なレで こ (の： 

NCC-PCUMT 

，口つ-ド管けレで< だれ、【■■が)： 


g 松 iiHiia 面巧 J 




® - パスワードは、ここでは設定しません。セットアップ作業が終わってか6設定します。 
-パスワードを設定する場台は、必ずパスワードのヒントも入力してください。 
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1画面を見なびら手順を進める 

#■■■■■■■■■■■■■■% 

• @ポ ィント 

• 画面に書かれたことを読み 
なが5、指示にしたがつて 

% クリック 0 

♦ ■■■■■■■■■■■■■■> 


次の 11 励こ進む ^ 



y スウト w 7 の «t が レて <je れ、 （》 で.コン位-ル"わレで* ■!! ■で T): 

嗎国麵の■の 

. Window * _«〇|'パサル 《■ J 


0^*^ 」 

じ夕へ」をクリックずる 


デスクトップの背景を選んでク1」ックすると、画 
面び選んだ背景に変わります。 

キーボードの操作に慣れていないかたは、表示さ 
れた名前のままなに進んでかまいません。 

キーボードを使った文字入力に慣れている場 
合、半角英数文字でコンピュータの名前を自由 
に入力してください。名前を思いつかない場合は 
rVALUESTAR 」 （バ U ュースター)とするとよい 
でしょラ。すでに何台かパソコンをお持ちの場合、 
rpci 」、「 pc2 」 のように数字で区別してもかま 
いません。 


この中か5、デスクトップの背景(壁紙)に 
ずる画像を選べる 

《画像をク U ックして選びます。どの画像 
を選んでもかまいません。 

何も選ばずにじ欠へ」をク U ックすると、 
自動的にちから3ま目の画像び選ばれま 
す。 

このマニュアルでは、何ち選ばずにじ欠 
へ」をク U ックした場合を例に説明しま 
す。 


® •:欠の交字列は、バソコンのシス 
テムでずでに使われているため、 
入力しないで < ださい。 

CON、PRN、AUX、CLOCKS. 
NU し COMl 〜 C0M9、 
LPTl ~LPT9 

-ずでに何台かバソコンをお使い 
の場合は、同じを前を付けない 
でください。ネットワークで接 
続したときにエラーび表示され 
まず。 

. 29ぺージで入力した自分の名 
前と同じ名前は入力しないでく 
ださい。 


































セツトアツフを始める 



コンピュータを保護ずる設定をずる 




巧 


% t 應して < e ? い 

■SJBggM レ；す (R) 

■ ■，イブロヴ3ムけ I * め gi {プ n ヴクム«インスト■ルレた0,インか 
の «t よウ VSC し e ウ. >ン》インしたウレ jf . 




r 推奨設定を使用しまず」をクリックずる 


々 ■■ U ** ブ D ヴクムの A インスト-ルレ XT ( I ) 


WndOMt NICr ♦ユソ7イ M ■プ□ヴ 
みィンスト—ルレ？す- 


A • で tm レ： , 【 A) 


* R !* fie ， でで®3ンビユ- 々 ct •よユリめ wijyiB - iM が》ウ， T . 


HflftXtMVC と •， ♦た iiJE « プ〇ヴクム t インスト■ル r ♦と tc . 

mcoma 亡 dta ? nzT . があ >«>■•« レたゥ.お s « cm « 靡ったゥ 

，，，•レ •• jn 。 ご'が。*,心 ブ3イバシ LJiTawtgMixyju 


Windows がいつも最新の状態になるよラに、インター 
ネット経由で定期的に更新情報が確認され、自動的に 


インス [ -ールされるよラになります。 Windows の更新 
について詳しくは、『活田ブック』の「しっかりセキュ U 
テイであんしんインターネット」をご覧ください。 
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jcM さらにセットアップ作業を進める 



夕 

r 開始」をク U ックすると、なの画面び表示されます。 



なページの画面び表示されるまで何ち操作せずに 
待っていてください。 




続けて次ページな降の作業を進めてください。 


1狀 















セツトアツフを始める 


121ポップリンクを 
設定する 



[ W をクリックずる 


• @ポィント 、、 

■ ♦ NEC か5新しい情報び届く ■ 
\ ように、 r 利用ずる」を選ぶ \ 



■:|12 M » V 7 V >9 

じ . け） 

t**..，■ t .M , サ r 1 flMfclW.., 

1 ! X'i. .. • 巧 *" -1;.. 

•MecwMccuw 鷄 1 7-eA«Hc»fA ■: J 
T6 なかか化 》, ゾ 

. ブ - ピス *1 上ん •• め，の j 戸 J 
り >>"• •••«"-y • ン 7 ，， TftCU|^ イ P 

け ■»" ィ 3 ン b 

•..■giniftt-'— ぃ 17 

哪夕 薪 :; g 

名 L * 兰 —巧 

MMWO " avKNic へ 

シ —j じ T. 

け 1«T かンクか■ん rf«RT«j 
■ 夕 ^, ン ■ か，んてげか、 

•，ブイ ご Hitw> 

,«vx / じ tf 巧 7 乂 tn け T, 

ninuA' 


r 利用ずる(推奨)」の左が 
@1になつていることを 
お認して、 


，をクリックずる 


121(ワントウワン）ポップリンクは、お使いのパソ 

コンに適したサービスヴポート情報(を険度の高い画面ち下になのよラなメッセージび表 
ウイルスに対するセキュ U ティパッチ(修正プ□グ示されることびあります。 

ラム）やアップデートプログラム）を、 NEC からイン 
ターネット経由でお知らせするサービスです。この 
パソコンでインターネット接続でさるよラになって 
から、新しい情報び発表されるたびに自動的に届く 
よラになります。 

121ポップ U ンク①設定は、後か5利用しないよラに変 
要ずることもできまず。 


りません。今はこのメッセージをク U ッ 
クせずに、セツトアップ作業を進めてく 
ださい。 


0 


コンビュータのセキュリティを巧菌してくだまい X 
お巧レゆコンビユータには、セキユリテイの巧まがいく 
つかあります. 

問呈を裝巧するには、この通巧をクリックして<ださ 
し、. 


- \r 

ここでこの画面び表示されてち問題あ 


ユーザーアカウント阁御の設定を巧詔してください X 
W ユーヴーアカウント巧巧は巧巧になつています. 

巧童を«巧するには、この通巧をクリックしてください. 

- \r 
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1ソフトを使えるようにする 

@ポ ィント \ 

参目のに合わせて、パソコン= 
t に入れるソフトを還べる • 


1 


次の画面に進む 




r 標準セットアップ 
(推奨)」び®になつ 
ていることを確誌し 
て、 




ソフトウェアのセットアップ 


白ヘルプ 


パソコンをいろいろを用でまるな巧なソフトウ王アを追加でインストールすることができます。 
セットアップ J または r * かセットアップ J を選巧して[々へ]ボタン去クリックしてください， 


■课巧3 

灌ホソフトウェア巧をてインス!ルしまず 


トアップ（巧巧） 


〇 


タールやインター本-ノトはもちろん.パソコンをいろいろを S しでみたい巧や.パソコンを在う 
のが初めでの方にもおすすめのソフトウェアを， * 小セットアップのソフトウェア«巧にで 
インストールします. 

(化出インストールを巧ラのに、およそI ■好げどかか y ます） 

□ソフトウェアー！ I から*巧 

ソフトウェア摩也で出加インストールするソ；？トウ王アを S おできます. 


* ルセットアップ 


ソフトウェア巧ち M インストールしまだん。 

ィールやインターネット£中むにパソコンをご巧用される巧はころらのコースがおすすめです. 

r ソつトインストーラ J を利用すれば.あとからでも呂ちにソフトウェアを a 度-削!*した y. ソフトウェつ 
のインストール tta を度 B することができます， 

また、 f ソフトナビゲータ ーJ を料用すれば.や y たいことから«単にソフトウIアを a すことができます， 



® - 通常は、 r 標準セットアップ(推奨)」を選んでください。 

-「ソフトウェアー覧か5選択」の左にある::をクリックして面にすると、一覧か5使いたいソ 
フトを選んでインス!ルできます。この方法を選んだ場含は、画面の説明を読んで操作し 
て < ださい。 


「最小セットアップ」を選ぶと、ソフトを追加せず、必要最小限のソフトだけでパソコンを使 
い始め6れます。この方法を選んだ場をは、画面の説明を読んで操作してください。 
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セツトアツフを始める 



ソフトを追加ずる 




ソフトウエアたットアップ間後?!該 


じか0ボタンをクリックするとかトアップを颇をします。 
t ットアップじぶをな容量:、時間は la 下の巧りです。 

容量合計：の MB 

予想時間：巧 が 

<ま意> 

-じか0ボタンをクリックすると、途中で中止することはできません。 

• 正巧じが了できねいことがあるため、た》トアップ中は宅源を切らないでください。 


I 戻る烟 


みべが 




画面に表示される予想時間は目 
安です。「ソフトウエアセット 
アップ終了」の画面が表示され 
れば、ソフトび正しく追加され 
ています。 




r ; 夕へ」をクリックずる 


「インス I ル中」画面び表示され、ソフトの追加び始 
ま D ます。ソフトの追加び終わると、なの画面び表示 
されます。 



その後、しばらくしてからパソコンの電源び切れ、自 
動的に再度電源び入ります（これを「再起動」といいま 
す)。 

なの画面び表示されるまで、そのままお待ち < ださい。 
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パソコンび再起動してを、 

まだセットアップ作業び巧っています。 

































mu な/ぶ！ 





左の画面は r 標準サイズ」、「登録 
する (推奨)」を選んだ場合のサイ 
ズです。 

文字とマウスポインタのサイズ 
やマウスポインタの動作速度は、 
初回セットアップの終了後に「八" 
ソ6 く設定」で変更できまず。こ 
の後の r ここで一段落」の「文字 
サイズやマウスの設定について」 
をご覧ください。 




3 


I 


再起動後、 r 復元ポイントを作成しています。しばらくお待ちください。」と表示されます。 
しばらくすると、なの画面び表示されます。 


Windows Vista のネリ期設定のままご利用 
になる場合は r 標準サイズ」の上び々になつ 
ていることを確認ずる。文字サイズの拡大 
などをしたい場合は r 拡大サイズ」上の：を 
クリックして妾にずる 
※画面に表示される文字を大をくしたい、 
マウスポインタ（)の動をを遅くしたい 
場合は、 r 拡大サイズ」を選んでください。 


「登録ずる(推奨）」の上びみに 
なっていることを確認ずる 


〇 


r 拡大サイズ」を選択すると、「パソ 
6 く設定」で r 簡単おまかせ設定」 
を選択して設定した場含と同じに 
なりまず。 r パソ6 く設定」につし、 
て詳しくは、『活用ブック』の「パソ 
コン初むを道場」-「デスクトップ 
の風景をながめてみよラ」をご覧 
<ださい。 



g ， をクリックずる 


画面ち側に、 NEC 才 U ジナルガジエットが表示されます。また、 r 拡大サイズ」を選んだ場含は、画 
面の文字とマウスポインタが大さく表示され、マウスポインタがゆっくり動くよラになります。 



. 义ずけイス/^がインタけイス tt 人の》ぞ 


ットを登録ずる 


文字サイズなどを設定し、ガジこ 


をと I が1711卜||罢呈互 I 
薑くこ Tsj 立直一ち| 
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その後、「未成年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス制限について」画面が表示さ 
れます。 

フィルタリングについて詳しくは、第日章の「お子様を有害ホー 
ムぺージか5守るために」 （103 ぺージ)および画面で見るマ 
ニュアルサポートナビゲーター」 - r まむ安全に使う」-「ち 
全に使ラためのポイント」-「お子様を有害ホームページか5守 
るために」をご覧ください。 

「サポートナビゲーター」は、初回セットアップが終了してか 
5ご覧ください。使いちについて詳しくは、第4章の r パソコ 
ンの画面で解説、橡索「サポートナビゲーター」」 (7 日ページ） 
をご覧ください。 



をクリックずる 
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こで一段落 


@ポィント \ 

■ 参パソコンを使い始めるときの ■ 
■* 画面を見ておこ5 ； 


r しばらくすると、「ウエルカムセンター」び表示されます。今は、@をク U ックして画面を閉じ 
てください。なに起動したとをからは、ウエルカムセンターの画面に r 起動時に実行します」の 
チェックび追加されます。 



ウエルカムセンター 



ウェルカムセンターの画面からは、 簡単にソ 
フトをインストールすることびでをたり、ガ 
ジェットの登録をすることびでをます。パソ 
コンを起動するたびに表示する必要びない 
かたは、 r 起動時に実行します」の左の团をク 
U ックして[□にすると、な回からこの画面は 
表示されな<な〇ます。 


最初のセットアップ作業は一段落です。な回から、バソコンの電源スイッチを押すと、いつちこ 
の画面(デスクトップ画面と呼びます）びま示されるよラになります。 



複数のユーザーを登録している場合、 
をの画面び表示される前に、使5人の 
ち前を選択ずる画面び表示されまず。 

. サイ ド バーに 表示されているガジエッ 
卜は、左の画面と順序び異なる場合び 
ありまず。解像度によってはガジエッ 
卜び隠れていることがありまずび、画 
面ち上の D をク U ックずると表示でき 
まず。 
































セツトアツフを始める 




画面の表示について 



ソフトを使っているとをに、次のよラな><ッセージが表示されることがあります。 



画面の K をは Windows Vista ベーシックに巧きされました 
実行中のブ□クラムは、 Windows の特定の視貫要表とち巧性がち 
0ません，寶巧についてはここをクリックしてください， 


これは、ソフトを利用するために、 Windows Vista の画面表示び変わることをお知らせするも 
のです。このメッセージび表示されたとをは、ウィンドウの透明部分など一部の表示び変更され 


ます。 


変更された画面表示は、ソフトを終了するともとに戻ります。 



♦ 文をサイズやマウスの設定について 



セットアップの文字サイズを設定する画面 (37 ページ）で、「拡大サイズ」を選択した場合、 
Windows Vista の初期設定に比べ、画面上の文字は大きく表示されます。また、マウスポイン 
夕IVまゆっくりと動を、ダブルク U ックの間隔び広くなります。 

Windows Vista の初期設定に変更したい場合は、なの手順で設定してください。 

1 . 「スターり -r すべてのプログラム」 -r パソらく設定」 -r パソらく設定」をク u ックする 

2. 説明画面び表示された場合は、「パソらく設定を始める」をク1」ックする 

3. 「自分で設定」をク1」ックする 

4. 「なの画面へ」をク U ックする 
己.「なの画面へ」をク U ックする 

己.「すべての設定を元に戻す」をク U ックする 

しツ降の作業は、画面に表示される内容にしたびって、操作してください。 

® r バソ5く設定」について詳しくは、『ミ舌用ブック』① r バソコンネリむち道場 j - r デスクトップの 
風景をながめてみよラ」をご覧ください。 
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Windows のパスワードをご 
設定する ： 


( パスワードの設定 


@ポィント 

参パソコンをよりままに使うた 
めに、パスワードを設定 
• パスワードは覚えやずく、忘れ 
ないちのを * 


不正アクセス被害防止や情報のな護など、セキュ U ティ対策のため、なの手順でノ f ソコンを使ラ 
とさにパスワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。 


1コント□—ルパネルの画面を表示する 



















































セツトアツフを始める 


r 



3パスワードを設定ずる 



® - 入力したパスワードは「•••」のよラ 
に表示されます。これは、入力したパス 
ワー ドが他人に見6れてちわか6ない 
よラにするためでず。 

覚えやすく、忘れにくいパスワードを 
ミ 夫めてください。大文字、小文字ち入力 
したとおりに区別されます。 

r パスワードのヒントの入力」欄に、パ 
スワードを思い出すためのヒントを入 
力しておくと、パスワード入力を間違 
えたときにヒントが表示されるよラに 
なります。 



これで、 Windows のパスワードが設定されました。次回から、パソコンの電源を入れたり、ス U- 
プ状態、休止状態から復帰したりするとをには、パスワードの入力が必要になります。 
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I お客様登録，* 
のお願い」 


121 ware では r お客様登録」ずることで、さまざまなメリツトを提 
供していまず。あなたのデジタルライフをグッとオトクに、そして 
さ6に便利でもっと身おに感じる121 ware のサービスを是非ご利 
用 < ださい。 



' 営録するとメリットびた<をん 

登録料•を費巧料 



1電話での r 使い方相談」 ※法人のお客様としてご使用の場合ち、 

ほい方を何度でをお料で巧設 ご登録をおずずめしまず。 

保有商品を登録すると、購入後1年間※の使い方相談が何回でち無料で利用できます。 


2あなただけのマイページ 
マイぺージは、おなた専用のぺージです 

登録した商品を元に、あなたのパソコンに合ったサポートやサービスに関する情報が表示されま 
す。 


3 NEC Direct の優待ヴービス&ポイントも Get 
NEC Direct の優待サービスでお買い物。ポイントちち 5 える 

保有商品を登録されているお客様は 、 NEC Direct の優待サービスが受け6れます。 


その他の特巧 

質い取0 

不要になったパソコンの買 
い取りサービスが Web か6 
でをます。 


麽理 

Web で修理を申し込むと、 
修理料金が割引されます。 


メールニユース 

商品広告•活用提案•サポー 
卜•キャンペーンなどの情報 
をお届けします。 



《パソコン本体材外の商品/ NEC Refreshed PC (再生パソコン)の「使いち相談」の無料期剧ま、各商品の 
保証書に記載の保証期間となりまず。 
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セツトアツフを始める 


7イページびあなたをサポート 


マイページは、あなた専巧のページです。 

登録した商品に含わせて、あなたに合ったヴポートやサービス(優待販売)に関する情報が表示さ 
れます。 

「マイページ」はお客様登 
録をすると使えるように 
なるページです。 


は帕 


〇 


あなたのパソコンに合わせた 
サポート情報び表示されまず。 



^ ― - ―叫 


さんわは上うございます 
—are わち S さ号： 


:月からのは L' 方-巧なし 



I 巧有巧品情《 

I ^ 3 画 

@4 


1% 


Q&A 

こ fi な ffl をIこ曲する Q4AtS« を一民で去示します. 


が I 


P 


NEC ヴポートブ□ヴラム 

こ S な ffl 品に！ B 丢な居新の NEC サポートフ□ヴラム(ドライバ. 
モジユールなど）モー民でま示します， 

ご巧わヴーピスーを 

こ》人’こ色なミ S みサーピスのこ利用な巧け||用回み.ち巧巧 
巧など)をこ WI5 いただけ a す， 

ごを11苗なの詳巧情《 

け枉一居-インストールソフトウIアー S, 7ニユアルなどこ宙 
な届るに巧する巧の记#を去示し3す. . 


NEC からめオススイサボートサービス 


NEC Directitt 

3.150円 

(ft 込•さ巧 SH) 


NEC DirectCW 

15,750円 

(ft を•さ gS 扫） 


エレコム 

【NEC Di けけ 7f りジナル】 
PC マニュアルケース 
NED 口 red はレコムIこて冉间助 «. 
♦ « 的しフイルでパソコン1色9の7 
二 a アル•巧 !！*• CD5± て KI、 

K 入 <NECDi"ct) 0 i 

I J、 ローキティモデル 
づレミアム USB メモリ 
ク|_1ス9ルづラスヒ>>\口ーキティのチ 
でー ムがアクセント IC なった.ペン5 
ン Nrfc なる USB ツモリ，おそろいの 
バソコン.マウス616ち中， 

■ A (NEC Diroct) 〇 


づ 


バVコン W ホめ■田をご«« 

NECPC 71 / 3 UIBWM ^ 3 , 


'马 


お*樣情«の〇 

/TV3 ン M. ■ 脱 *■- 试 0 
X- 化の RK-Sg 〇 

« 有 MaiRii 〇 


•口でインI口 "之 




► い•つ n — ドの巧 ■ 

ごブービスー ■ 〇 

NEC とのコンタクト ■■ 〇 

Web ♦■お申し&み ■■ 〇 

NECOi け ct ごを文巧#受〇 
ポイント ■& 〇 

イクセージ麵 ■ 〇 


Web か6登録情報の変 
更やな有商品情報の登 
録ちでをまず。巧有商 
品登録は r 保有商品情 
報」をクリックして登 
録してください。 


■れていても) a«T8*T I 

化 PC ホ沉巧 -WIW イ、 j 


► ホ含に二 ij て 


今られ4セキュリティ *«■ I 

セキュ IJ テイサービス ，I 




ブススイな品一 R<NEC か cfO. 



NEC バソコンご利巧舍巧巧を'«待販お J 

パソコンや n ■南でご提巧レてい g す， 

■«n ソコンけ1百 .900 円 OFF! 9/27 (本） isiiz 



お得なキャンペーン情 
報(優待販売）ちありま 
ず。 
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f お客様登録の方法 


お客様登録(お持ちの NEC 製品ち登録してください）をして、電話の問い合わせのとをに必要な 
I 「121 ware お客様登録ま哥と、インターネットヴポート.ヴービスをご利用になる際に必要な 

「□グィンの」を取得してください。 

ご登録いただくことでお客様に合ったサポート•サービスをご提供させていただをます。 


インターネットによる登録をおすすめします。 

「121 ware お客様き録ま号」と r □グイソ〇」を同時に取得でき、すぐにインターネットヴ 
ポートび受けられます。 

まだインターネットをお使いになれないお客様には FAX 登録をご用意しております。ただ 
し、 FAX 登録からでは「121 ware お客様登録番号」のみの取得にな D 、 インターネットで 
のさまざまなサービスびご利用いただけません。 

インターネットび使えるよラにな D 次第、「ログインの」の取得をおすすめします。 


インターネット登録(推奨) 


登録の前に、インターネット接続の設定が必要です。設定の方法については、第已章または 
第6章をご覽ください。 


インターネットに接続して、 NEC パーソナル商品総合情報サイト「121 ware . com 」 のマイぺージ 
( http :// l 21 ware . com / my /) から登録します。詳しくは、『121 ware ガイドブック』をご覧くださ 
い。 

FAX 登録 

FAX 用紙は NEC パソコン情報 FAX サービスから取り出してください。 

お手持ちの FAX から「01 20- 日 77-1 21」（フリーコール）に電話します。ご希望の窓口案内のアナウ 
ンスが流れますので、 FAX 情報サービス窓□番号である「日」を押します。 

FAX 情報サービスにつながりますので、アナウンスにしたがい、目日 X 番号3002と#を押し、お客 
様登録用紙を取0出して<ださい。必要事項をご記入の上、 FAX でお送り<ださい。 

※番号をよくお確かめになり、おかけください。 


※ずでにお客様登録がお済みのお客様は、保有商品の追加登録をお願いいたしまず。「121 ware . com 」 のマ 
イぺージ ( h 鬥 p :// l 2 lware . com / my /) 内の「保有商品情報」で、ご購入いただいた商品を追加ずることが 
でをまず。 

































電源の入れち/切りち、メモリーカードや CD - ROM、DVD 
のディスクをセツトずるち法など、このパソコンを使うとを 
の最も基本的な操作を説明しまず。インターネットの接続や 
設定に進む前に、この章に目をとおしておくとよいでしよう。 


パソコンを終了する . 48 

パソコンを使い始める . 53 

省電力機能について . 54 

よく使ラボタンなど . 58 

音量を調節ずる . 60 

画面の輝度を調節する . 62 

メモ U —カードの扱いち . 63 

CD-ROM や DVD の扱し巧 . 68 

パソコンの基本的な使い方を学ぶ 

「パソコンのいろは3」 . 71 

パソコンの画面で解説、検索 

r ヴポートナビゲーター」 . 75 

ちしちのとさに備えて . 80 

ユーヴーアカウント制御について . 83 
















































基本中の基本の操作 


[; v ° ソコンを終了する 


パソコンを終了ずるときは、マウスで操 
作しまず。本体のスイッチやボタンを巧 
ずのではありません。いきなり電源コー 
t ドを抜いたりずるのは、絶対ダメでず。 4 


画面を見なび5、マウスを操作してパソコンを終了ずる 





Windows Update などび自動脚こおこなわれ、バソコンをいったん終了ずるぶ狸びあるとき 
に、が^^のよラに変わることびありまず。その場合ち、そのままク U ックしてくだ 
さい。この場合は、次回バソコンを使5ときに、通常よりも時間びかかりまず。 



電源ランプを確認ずる 





ノてソコン本体の電源ランプび点滅し、ス U —プ状態に 
なります。 


電源ランプび点滅ずる 

































































( 電源を切る(シャットダウンする) 


長期間パソコンを使わないとをや、パソコンの置を場所を移動するとを、パソコン内部に機器を 
取り付けるときは、電源を切ります。電源を切ることを、「シャツトダウン」と呼びます。 

1画面を見なび6操作して、 r シャツトダウン J をクリックする 



「シャツトダウン」 
をクリックずる 


in をクリックして、 


なィパーか卜 
lran«t £>(lor«r 

McroMft OMoa Oudook 


2 電源び切れたことを巧認する 

数秒後に、画面び暗<なり、自動的に電源び切れます。 


電源ランプび消える 





































電源び切れるまでに少し時間びかかることを 

パソコンの状態によっては、「シャツトダウン」をク1」ツクした後、電源び切れるまでに数砂じ(上 
の時間びかかることもあります。あわてずにお待ちください。 



' 保巧していない文書びあるとを 

ソフトを使って文書などを作成している場合、文書を 
保存しないで電源を切ろラとすると、画面にメッセー 
ジが表示されることがあります。 




巧まへのを更巧容をな巧しますか？ 

[ なを T 否恩] I 巧巧しない比 i ) I [ 丰 P > izJ レ I 



セージび表示されます。 

作成した文書などをな巧したい場合、 r なのプログラムび実行中です」の画面び表示されたら r キャンセ 
ル」をク U ックしてください。使用中のソフトで文書などを保存してから電源を切るようにしましょう。 































4 基本中の基本の操作 



' マウスの操作で電源び切れないとを 

画面の表示が動かな< なったり、操作の途中でマウス 也 

仲-ボ-ドが反応しなくなったりして、パソ〕ンの W 
電源が切れな<なってしまラことがあります。その場 
合、パソコン本体の電源スイッチを4秒 U (上押し続け 
ると、強制的に電源を切ることがでをます。強制的に 
電源を切ったとさは、電源が切れてから已秒政上待ち、 

もラー度電源スイッチを押してパソコンの電源を入れ 



強制的に電源を切る場合は、 
CD / A — ドディスクアクセ 
スランプやトリプルメモリー 
ス□ットアクセスランプなど 
が点灯していないことを確認 
してください。また、各種メ 
ディアは取り出しておいてく 
ださい。 


なおしてください。パソコンの電源が入ったら、改め 
てマウスの操作で電源を切って<ださい。 


パソコン本体の電源スイッチ 
を巧し続けて強制のに電源を 
切ると、パソコンに負担がか 
かります。何度ち繰り返すと、 
パソコンが起動しなくなつて 


しまラことちあるため、この 


方法で電源を切ることは、で 
きるだけ避けてください。 



52 







パソコンを使い始める ， . 、 

-«電源スイッチを巧し： 

■ て使い始めまず。 • 

♦ ♦ 
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基本中の基本の操作 


省電力機能について 


■ パソコンを使わないと、自動のに省 ■ 

■ 電力:!犬態になるよ5になっていまず。 ■ 

♦ ♦ 



( 20分な上ほわないと自動的に画面び消える（ご購入時）、 


ご購入時には、パソコンを操作していない時間が続くと、自動的にパソコンが省電力状態になる 
よラに設定されています。パソコンを使っていない時間によって、「ディスプレイの電源を切る」、 
r ス U —プ状態」の2つの段階があ0ます。 

省電力げ態について 

それぞれの省電力状態は、次のよラに電力を節約します。 

-ディスプレイの電源を切る 

パソコンは起動したまま、ディスプレイの電源だけを切ります。通常よりちかし消費電力が下がり 
ます。 

-スリープ状態 

八ードディスクなどの電源を切り、消費電力を節約している状態です。パソコンの電源は完全には 
切れていません。作業中のデータがメモリに保存されているため、わずかに電力を消費しますが、 
スリープ状態を解除すると、すぐに作業の続さを始めることができます。 

-休止状態 

パソコンの状態や作業中のデータを八ードディスクに保存して、 Windows を終了せずにパソコン 
の電源を切っている状態です。消費電力は、シャットダウンしたときとほとんど同じです。普通に 
電源を切るのとは異なり、 Windows を終了せずに電源を切るため、休止状態からもとの状態に戻 
すときに Windows が起動する時間は省かれます。ただしスリープ状態からもとの状態に戻すより 
も時間がかかります。ご購入時の状態では r 休止状態」になりません。 r 休止状態」になるよラに設 
定するには、サポートナビゲーター」 - r 使いこなす」 - r パソコンの機能」 - r 省電力機能」をご覽く 
ださい。 


パソコンを使っていない時間と省電力げ態 



ノ V イブリツドスリープについて 


このパソコンでは、ご購入時の状態で r 八イプリツドスリープ」をおこなうよラに設定されています。 
r 八イブリツドスリープ」は、スリープ状態になるのと同時に、八ードディスクにも作業中のデータを 
保存します。これによって、スリープ状態のとさに電源コードが抜けるなどしても、作業内容を失わ 
ずに 再開できます。 


八イプリツドスリープは、使用しないように設定することもできます。設定ち法については、皆 r サ 
ポートナビゲーター」 - r 使いこなす」 - r パソコンの機能」 - r 省電力機能」をご覧ください。 
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( ぉ<なつた画面をもとに戻すには 



ス U - プ状態などで、暗くなった画面は、なの方法でもとに戻せます。 

-電源ランプび点灯していて、画面び暗い場合 

ディスプレイび省電力状態になっていることび考えられます。この場合は、マウスを輕く動か 
してください。 

-電源ランプび点滅していて、画面び暗い場合 

ス1」ープ状態になっています。この場合は、マウスをク1」ックするか、キーボードのキー 
(に hift 】 など)を押してください。電源スイッチを軽く1回押しても、もとに戻せます。 

設定方法については、が r ヴポートナビゲーター」- r 使いこなす」-「パソコンの機能」-惜電力 
機能」をご覧ください。 

-電源ランプび消灯していて、画面び暗い場合 

体止状態、または電源び切れています。この場合は、電源スイッチを輕く1回押してください。 


電源スイツチを巧し続けないでください。4秒 liLh 巧し続けると、バソコン①電源び切れてし 
まいまず。 



( 自動的にスリープが態にな6ないよラにするには 、 


なの手順で、自動的にス U - プ状態にならないように設定を変えることびでをます。 

1コント□—ルパネルの画面を表示する 





















4 基本中の基本の操作 


I 2「システムとメンテナンス J 、 「電源オプション J の順にクリックする 



3設定したい電源プランをクリックし、電源プランの下の r プラン設定 
のを更 J をク! J ツクする 
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4 「コンピユータをスリープが態にする J で r なし J にを更する 

この画面で「ディスプレイの電源を切る」までの時間ち設定でをます。 




これで、設定の変更は終わりです。 


省電力機能の詳しい説明は、パソコンの画面で見るマニュアル r ヴポー ト ナビ 

ゲーター」で 


C 

V- 


スリープ機能は、このパソコンが備えている r 省電力機能」のひとつです。詳しくは、1臀 r サポートナ 
ビゲーター」- r 使いこなす」 - r パソコンの機能」- r 省電力機能」に説明があります。 
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基本中の基本の操作 


く使うボタンなど 


♦ パソコン本体 


ここでは、基本的なボタンなどにかざって 
説明しまず。パソコン本体背面の端テ類の 
説明など、詳しい情報を知りたいときは、 


巻末の r さ部の名称」をご覧ください。 



DVD / CD ドライブ 

CD-ROM や DVD - Video 、 
音楽用 CD などを楽しむと 
きは、ここにセツトしまず。 


CD / A - ドディスク 
アクセスランプ 

CD や A - ドディスクを読 
み書きしているときに点 
滅•点なしまず。 

点滅•点なしているときは、 
電源スイッチを巧さないで 
ください。 


トリプルメモリー 
スロット 

デジタルカメラで撮彰した\ 
写真などをパソコンに取 N 
り込むときは、ここにメモ 
リーカードを差し込みま 
ず。 



電源スイツチ/ 

電源ランプ 

パソコン本体の電源を入 
れるとさ、省電力状態か6 
復帰ずるときに巧しまず。 
電源が入っているときは、 
電源ランプが点なしまず。 
スリープ巧態のときは、点 
滅しまず。電源が切れてい 
るとさは、消なしていまず。 

















































































f ( 4 —んート 



ニューメ U ックロック 
キーランプ(丘!） 

このランプが点なしていると 
き、キーボードち側にある、 
電卓のよラに並んだ数字キー 
(テンキ ー) で数字を入力でき 
まず。 


ボ y ユームボタン 

+を巧ずと大きく 
なり、一を巧ずと 
ルさくなりまず。 
消音を巧すと音が 
消えまず。 



ワンタッチスタートボタン （ I .n) 

ご購入時の状態では、何も登録されて 
いません。「ワンタッチスタートボタ 
ンの設定」で起動ずるソフトを登録で 
をまず。 


日!凹む凹眠 


團 I 國 P 


因]囚口 



f ち g -直 ■ + Y I B 

©OQlpq 


目つ I 國(!± 


個 


〔画 II 。パ I 


圆 


习 


msm ] I 


固医]区]区]巧巧因回囚国 


囚囚回の囚の囚囚巧戶? 


囚因□囚囚囚囚囚回 


囚囚囚の巧巧囚因〔 


ド • I 關の因 





〔fem.l 1 

し j 

1 1加 1 1 



ワンタッチスタートボタン 
メール※ 

メールを利用ずるためのソフトげ始まりまず。 

インターネット 

ホ—ムページを見るためのソフトび始まりまず。 

ソフト 

このパソコンに入つているいろいろなソフト 
を利用ずるための r ソフトナビゲーター 」び始 
ま0まず。 

サポート 

パソコンの a ® で見るマニュアル r サポートナ 
ビゲーター」び表示されまず。 


[ NumLock ] 

このキーを巧ずと、ニ ユー 
メ リ ック□ックキーラン 
プ(因)の点 I 口/消なげ切 
り換わりまず。 

ランプが点なしていると 
き、キーボードち側にあ 
る、電卓のよラに並んだ 
数字キー（テンキー)で数 
字を入力できまず。 


電源スイツチ 
パソコン本体 
の電源を入れ 
るときや、省 
電力状態か S 
復帰ずるとき 
に巧しまず。 
パソコン本体 
の電源スイッ 
チと同じよラ 
に働きまず。 


※はじめて押したとさは、メールソフトを選択する画面び表示されます。 














































































































































































基本中の基本の操作 


音量を調節する 


パソコンの音げ大きずざる、ルさずざる 
と感じたときは、音量を調節でをまず。 
ディスプレイか6でち、キーボードか S 
でち、調節でをまず。 









































f キーボードか 6 音量を調節する 


+を押すと大きくなり、一を押すとルさくなります。 

消音を押すと、音声のオン/オフび切 D 換えられます。画面ち下の通知領域に d 
るとをは音声びミ肖え、 CB び表示されているとさは音声び聞こえます。 



び表示されてい 



ディスプレイの音量調節で最ルになっていると、キーボードのボタンか5音を大きくずるこ 
とがでさません。 


キーボードか5音量を変更ずるとき、起動しているソフトによっては、音量の表示び変わ5 
ない場合びありまず。 









































基本中の基本の操作 


[@1 面の輝度を調節する 


.1 画面が0月るずざる、暗ずざると感じたと ■ 

■ をは、ディスプレイの輝度を調節できまず。 ■ 

♦ ♦ 



( 輝度を調節する方ま 


輝凰ま、ディスプレイ下の SELECT ボタンから調節します。 
詳しくはディスプレイに添付の マこュ アルをご覧ください。 




V_ y 
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I メ ■£ U ——ノ J —— h ® 扱し"'方 


■ ここでは、メモリーカードを使う ■ 
；とさのを意事項や、使用ち法につ； 

• いて説明しまず。 ■ 

♦ ♦ 


f ( ほ用でをるメモリーカードについて ^ 


このパソコンでは rSD メモ U - 力ード」、 「 SDHC メモ U - 力ード」、「メモ U - スティック」、「メ 
モ U —スティック PRO 」、 および rxD - ピクチャーカード」を使ラことがでをます。 「 min 信 D カー 
ド」、 「 microSD カード」、「メモ U —スティックデュオ」、「メモ U —スティック PRO デュオ」、「メ 
f U —スティック PR 日 - H 白デュオ」も使用できます。ただし、市販のアダプタが必要になります。 

® - メモリーカードやアダプタのお状、ま意事項など、詳しくはサポートナビゲーター」 - r 使 
しになす」 - r パソコンにつなげる」 - r トリプルメモリース□ット」をご覧ください。 

-すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。メモリーカードの説明書を 
よく読んでか6使用してください。 

-大切なデータは八ードディスクなどにコピーして、バックアップを取っておくことをおすす 
めします。 


-メモリーカードを読み込めない場をは、メモリーカード巧のファイルに巧麻するソフトがパ 
ソコンにあるかを確認してください。携帯電話の機種やダウン□ードサービスの種類によっ 
ては、専用のソフトをパソコンにインス I ルする必要がありまず。 

-携帯電話か5メモリーカードにダウン□ードした音楽データなどは、エクスプ□ーラなどか 
6パソコンにコピーしても利用できないことがあります。携帯電話の機種によって異なりま 
すので、詳しくは携帯電話の説明書をご覧ください。 

-誤った操作による故障やメディアの取り出しは有償となりますのでごま意ください。 
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( 取り扱い上のま意 




メモ1」ーカードを取り扱う際は、なのことに気を付けてください。 


ほ用について 

-静電気による故障を防ぐため、静電気を放電してからメモ1」ーカードを取り扱ってください。 

• ル型のメモ1」ーカードなど、アダプタび必要なカードは、必ずアダプタを装着して<ださい。 

-メモ U - 力ードは、ち向を確認して取り付けてください。 

-卜 U プルメモ U - ス□ットには、対応な外のメモ U - 力ードを挿入しないでください。 

-メモ U - 力ードの読み込み/書を込み中は、卜1」プルメモ U - ス□ットからメモ U - 力ードを 
取り出さないでください。 

-メモ U - 力ードや卜1」プルメモ U - ス□ットの金属端子部分を触らないでください。 

. 裏面に通電性(電気を通す性質)びある金属び使用されている SD メモ1」ーカード、 SDHC メモ 
U —カードや変換アダプタは使用しないでください。 

-ミちれたメモ U - 力ードは、巧れをとってから卜 U プルメモ U - ス□ットに取り付けてください。 

取0巧いについて 

-分解しないでください。 

-上に重いちのを載せたり、曲げたりしないでください。 

-溶剤類、飲み物などを近づけないで< ださい。 

•ク1」ップなどではさんだり、巧げたり、落としたりしないでください。 

-ゴ5やホコ1」びをい場所での使用は避けてください。 


巧管について 

-使わないとさは収納箱に入れて保管して<ださい。 

-直射日光の当たる場所、暖房器具の近<など温度び高<なる巧、ゴ5やホコ U びをい所に置か 
ないで < ださい。 

-長期期間使用しないとをは、メモ U - 力ードやアダプタを、卜1」プルメモ U - スロットに取り 
付けたままにしないでください。 

-メモ U —カードには、添付の指定ラベルし i (がを貼らないでください。 

-メモ U —カードには、指定の貼付箇所しツがにラベルを貼らないでください。 




- Windows 上でメモリーカードのフオー マツ トやディスクデフラグをおこなねないでください。 

-メモリーカードにデータを保を中または読み込み中に周辺機器を接続しないでくださし、ま 
た、データの保を中はスリープ状態にしないでください。メモリーカード巧のデータが破損 
したり誤動作の原因になりまず。 
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メモリーカードを差し込む 



® - rmin 旧 D 力ード」、 「 micmSD 力ード」、「メモリースティックデュオ」、「メモリースティック 
PRO デュオ」、「メモリースティック PRO - HG デュオ」を使う場合は、アダプタに差し込ん 
でおいてください。アダプタの装着方法について詳しくは、メモリーカードまたはアダプタ 
の説明書をご覧ください。 

•メモリーカードには表面と裏面びあり、ス□ットへ差し込む方向びミ夫まっています。間違っ 
た向きで無理に差し込むと、カードやス□ットが破損することがあります。詳しくは、メモ 
リーカードの説明書をご覧ください。 



メモリーカードの表面を左にし 
て、トリプルメモリース□ット 
に奥までしっかり差し込む 


メモ U —カードをセットしたとを、「自動再生」の画面び表示されることびあります。表示された 
項目を選ぶと、フォルダを開いてファイルを表示したり、ソフトを使って画像を表示することび 
でをます。 
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基本中の基本の操作 


メモリーカードを取りがず準備をずる 


画面ち下の通巧領域にある g ] をク1」ックすると表示される 「X XX X を安全に取りがします」で、 
取り外す機器名をク1」ックします。 

r このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことがでをます」といラメッセージが表示さ 
れたら「日に」をク U ックしてください。 

® - 画面ち下の通知領域に g が表示されていないときは、0をクリックしてください。 

-トリプルメモリース□ットアクセスランプ点：) a 中は、メモリーカードを絶巧に取り出さない 
でください。ドライブの故障やデータの不具合の原因になります。 
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メモリーカードを取りがず 


3 



メモ U - 力ードび少し出てをます。 

夕 
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基本中の基本の操作 



CD-ROM や DVD の扱い方/ 


CD - ROM や DVD などをパソコン 


；で楽しむとさの取0扱い上のま; 

■ 意、入れちと出しちを説明しまず。 ■ 

♦ ♦ 


ブルーレイディスクドライブモデルで使用できるスレーレイディスクも、 CD や DVD と同じように巧います。 

-ラベルやテープが貼5れているなど、重むバランスの悪いディスクを使用すると、使用時の振動や故障の 
原因になります。 

-このパソコンにインス I ルされている OSlii がの OS に対応した CD や DVD は、使えないちのがあるた 
め、ご購入前に確認してください。 

-使用するディスクによっては、最高速度で書き込み、読み込みができない場さがあります。 

-このパソコンで使えるディスクについて詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアルサポートナビ 
ゲ-夕-」-「使いこなす」-「パソコンの機制-「ブル-レイディスク/ DVD / CD ドライ刀をご覧くださし、。 




ディスクを取り扱うとをのま意 


巧のま意事項を守って < ださい。 

•データ面(文字などが印刷されていない面)に手を触れない。 

•ディスクにラベルを貼ったり、傷つけたりしない。 

•ラベル面に文字を書くときは、フェルトペンなどペン先の柔目かいものを使う。 
•ディスクの上に重い物を載せない。ディスクを曲げたり落としたりしない。 
•汚れたときは、柔5かい巧で巧側か5夕+側に向けてふく。 

•汚れが落ちにくいときは、 CD 専用のスプレーを使う。 

•ベンジン、シンナーなどは使わない。 

•コやホコリのをい場所で使わない。 

•直射曰光の当たる場所や湿度の高い場所に f 呆管しない。 




1イジェクトボタンを巧してディスクトレイを出ず 
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ディスクを入れる 





ディスクトレイを軽く巧ず代わりに、イジェクトボタン 
を巧してディスクを収納ずることちできまず。 


BcmDVD に D ) は使用できません。 

-このバソコンを横置きで使ラことはできません。 


69 












































( こんな画面び表示をれた 6 



DVD / CD ドライブにディスクを入れた直後に次 
の画面が表示された場含は、「日 K 」 をク U ックして 
rWinDVD for NEC」、fWinDVD BD for NEC 」 
で CPRM コンテンツを再生するためのデバイス鍵 
をダウン□ードしてください。 

CPRM Pack のアップデート手順について詳しく 
は、付録のに PRM のアップデート」 （146 ぺージ） 
をご覧ください。 




CPRM Pack のアップデートをするには、 
インターネットに接続する必要があります。 



イスクを取り出ず 





ディスクトレイが出て 
きた5、ディスクを取 
D 出ず 



ディスクを取り出したら、ディスクトレ 
イを軽<押すか、イジエクトボタンを押 
してください。ディスクトレイび収納さ 
れてカノ（一び閉じます。 


70 



































I パソコンの基本的な使い方を 
学ぶ「パソコンのいろは3」 


(( r パソコンのいろは 3 J で 
操作をぎぶ 


r パソコンのいろは3」を使って 、バソコ 
ン、 Windows Vista や 「Office 2007」 
の基本操作を学んでみましょう。パソコ 
ンを使ラのびはじめてといラかたは、イ 
ンターネットを始める前にキーボードで 
で字を入力ずる練習をしておくことをお 
すすめしまず。 


このパソコンには、基本的なことからパソコンの操作び学べる r パソコンのいろは3」び入ってい 
ます。 r パソコンのいろは3」では、文字の入力、電子メールのやりとり、ホームページを見るち 
法などを学ぶことびできます。パソコンや Windows Vista の基本操作を覚えたいかたは、なの 
手順にしたびって r バソコンのいろは引で学習を始めてみましよう。 



ほかのソフトび起動しているときは、 r バソコン①いろは3」を始める前にずベて終了させてく 
ださい。 



キーボードのランプを確認ずる 




キーボードのランプを確認してください。 


ランプび消えていること 


に hift 】 （シフト）を巧したまま 
に apsLock】 （キャップス□ック）を巧 
すと、ランプの点な/消打が切り換わ 
0ます。 

【Shift】 はキーボードに2つあります 
が、どち!5か1つを巧すだけでかまい 
ません。 



【CapsLock】 


に hi け】 


因ランプが点なしていること 


【NumLock】 （ニユーメリ ック□ッ ク）を 
押すと、ランプの点灯/消好が切り換わ 
ります。 
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4 基本中の基本の操作 


2 


ソフトナビゲーターを起動ずる 




#< 


J (:ろ(ソフトナビゲーター)にマウスの 
矢印を合わせてダブルクリックずる 


互丘 

なだ 


祖リミす崖 



夕 


softngyi ソ，卜，ビブ-，一 〇一' 〇— 口が 



ソフトナビゲーターの最初の画 
面び表示されます。 




ソフトナビゲーターとは 

このパソコンに入つているソフトを見つけたり、使い始めるときに利用します。 
r ソフトナビゲーター」では、画面左の r ステップ1」か6やりたいことのジャンルをクリックして、 r ス 
テップ2」でやりたいことの内容をク U ックすると、必要なソフトが自動的に選ばれます。選ばれた 
ソフトの r ソフトを起動する」をクリックすると、ソフトを使い始め6れます。 

r ソフトナビゲーター」について詳しくは、『活用ブック』の r バソコンネ刃むち道場」 - r 基本編」をご覧 
<ださい。 
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jcg 「パソコンのいろは3」を始める 



r パソコンのいろは3」び表示さ 
れ、自動的に ri 章マウスで遊 
ぶ」の練習び始まります。 



パソコンを使5のびはじめてのかたは、1章から順番に始めてください。章や項目のどこからで 
ち始められ、1〜2時間で文字の入力まで練習することびでをます。練習の途中で「パソコンの 
いろは3」を終了させることちでをます。その場合、画面ち下に表示されている「終了」をク U ッ 
クしてください。画面中央に確認の画面び表示されるので、 r 終了します」をク U ックすると「お 
疲れさまでした。」と表示され、終了します。 

® r 終了」をク U ックしてち終了しないときは、キーボードのに SC】 を巧してか5、再度 r 終了」を 
ク U ックしてください。 
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4 基本中の基本の操作 



( 透中か6練習するとをは 



な回から、「パソコンのいろは3」を起動すると、目;欠び表示されるよラになります。やりたい章 
や項目をク U ックすると、練習を始められます。 



はじめて Windows Vista をほラとをは 




Windows Vista を使うのがはじめてのかたは、12章の 「Windows Vista を使う」に目をとお 
しておくとよいでしょラ。サイドバーの使い方和、電源の切り方など、今までの日 S とは違った 
Windows Vista の機能を学ぶことができます。 

12章を表示するには、「パソコンのいろは3」の目次で、画面ち側にある後編の r 表示する」をク 
U ックしてください。 



♦ はじめて Office 2007をほうときは (Office 2007モデルのみ）， 


Office 2007を使ラのがはじめてのかたは、「パソコンのいろは 
3 Office 2007編」で練習するとよいでしょラ。ワープ□ソフトの 
Word (ワード)、表計算ソフトの Excel (エクセル)などの使い方を趣 
強でをます。 

r パソコンのいろは吕 Office 2007編」は、「ソフトナビゲーター」- 
「事典.学習 • ゲーム 」- 「Office 2日日7の基本操作を学ぶ」 - 「パソコン 


のいろは3 Office 20日7編」の「ソフトを起動する」をク U ックし 


て起動してくださし、。 


/ぐノコンのい5は3 


@ Office 2007 
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サポートナビゲーター（電子 
マニュアル)）に矢印を合わせてダ 
ブルクリックずる 


mil 巧/ぶ！ 



夕 


「サポートナビゲーターの使いち」のムービーび 
表示された後、「サポートナビゲーター」の最初 
の画面び表示されます。 


〇 


ムービーは、_.をクリックして省略すること 
ちでさます。 






夕9嘗を 




^な雨 1F [ 画巧日| 

' : mnAm iSEK 


安をに使う ll 巧いこなす1 


/ 

1 1 ► g 诚まにぉ ） @圖'^^ 


〇みで…| 1 ’が 


■ V ンターネットを巧&して巧え 
るよラに、ウイルスが策やわキユ 
y ティゆな定モしましょラ. 


伽 



う* くしかないとん货麵のよう 
な》がでると8、ヴポー h 巧口 
への面い含わせ方を姐0たいと 


9はこ 


(► 巧いこな T J 


Windows の便利な«作方まや 
巧けソフトの g かや使い方，この 
ィ t ソコンのる巧の養店やをむ 
どについての««はこちら， 

• ■«<»—■» ホ ( ブイトマプブ） 



•ブ <—卜すピゲーターにゥいて(〜レブ）； 


パソコンの画面で解説、検索 
「サポートナビゲーター」 


紙で見るマニュアルのほかに、パソコンの画 
面で見るマニュアル睽 r サポートナビゲー 
夕一」がありまず。このパソコンのさ5に 
詳しい使い方を知りたいとさ、パソコンを 
使つていて困ったとさに見てみましよう。 


サ ポー トナビゲーターを起動する 


皂里_ I 

当‘'こ！{立 .. T . l 皇兵 -8 


















































基本中の基本の操作 


目的に応じて3つの入り□びあります。これから巧りたいこと、やろラとしていることに合わせ 
て、ボタンをク U ックしてください。 


► をむ安全に®ラ 


巧いこなす 


:みする 


インターネットをまむして使ラためのウイルス対策やセキュ U ティの設 
定などについて説明しています。 

Windows の便利な使いち、このパソコンに入っているソフトの使いち、 
このパソコンの各部の機能や設定についての詳しい情報など、一歩進ん 
だ使い方を説明しています。 

ラまくいかないとさや、故障かな？と思ったとさに利用してください。 
ヴポート窓□への問い合わせちなどち説明しています。 



r サポートナビゲーター」の詳しい内容については、付録の IT サポートナビゲーター」詳細目次」 
(1 7吕ぺージ)をご覧ください。 










( 知りたい項目を検索してみる 





選んだ検索範囲の中から、入力したキーワードが含まれる項目が検索されます。 

® はじめて検索するときは 、 CyberSupport 
for NEC の r 使用許諾契約書」が表示され 
ます。内容をよく読み、「同意する」をクリッ 
クしてください。その後、パソコンがお索 
するための設定をおこないますので、結果 
が出るまでかしお待ちください。 

巧回からは、すぐに結果が出るよラになり 
ます。 
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4 基本中の基本の操作 



( 詳しい機能については r パソコン各部の説則 



このパソコンのいろいろな部分の機能や使い方を知ろラ 

このパソコンのボタンやドライブについて、詳しく知りたいときには、「パソコン各部の説明」を見て 
みましょう。たとえば、次のような機能や使いちについて知ることができます。 

-省電力機能 

省電力機能は、作業を中断していると去でちパソコンの電源を切らずに消費電力を節約し、すぐに 
作業を再開で去る便利な機能です。 

- IEEE 13 日 4( DV ) コネクタ (4 ピン） 

デジタルビデオカメラなどのデジタルビデオ機器を取り付けて、映像の取り込みや編集、ほかのデ 
ジタルビデオ機器への出力がでさます。 

ほかにも、「パソコン各部の説明」では、このパソコンの便利な設定の方法についても詳しく説明して 
います。 


r パソコン各部の説明」を見るためには 



ホ1サイト7775 


•ヴ#—けが-义，む〜レつ 


夕 
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fr パソコンの機能」 
I 「パソコンにつな I ’ 

じトッ\トン Je み安か g ぅ I 

1 .■〇 .か ■■ 


) 機能」または 
「パソコンにつなげる」をクリックする 


西 Q 〇 
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蘭が* 


J 苗 
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r 見たい項目」をクリックずる 


夕 



r パソコン各部の説明」の画面び表示さ 
れます。画面左のしおりをク U ックす 
ると、ほかのページを見ることびでを 
ます。 
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基本中の基本の操作 


しものときに備えて 


@ポィント \ 

■ 参バックアップ、再セットアップディス ■ 
\ ク、パスワードでちし它に備える J 


( 大切なデータはバックアップを取る 



バックアップとは 

パソコンに内蔵されている八 ー ドディスクには、大切なデータが保存されています。この八ードディス 
クは、ちょっとした衝撃によって壊れたり、長期間使用するうちに突然動かなくなったりすることがあ 
ります。このよラな場合、八ードディスクを交換したり再セットアップすることでパソコンをご購入時 
の状態に戻すことはできますが、大切なデータが失われてしまいます。万一のアクシデントに備えて、 
データの控えを残しておきましょラ。このデータの控えのことを「バックアップ」と呼びます。 

DVD-R や CD-R などにもバックアップを取っておく 

このパソコンに搭載されている r バックアップ•ユーティリティ」というソフトを使って、バックアッ 
プを取ることができます。 r バックアップ•ユーティリティ」の使いちについて詳しくは、『パソコンの 
トラプルを解ミ夫する本』の r もしものときに備えて(パ’ックアップ)」 - r バックアップ•ユーティリティ 
でバックアップ/復元する」をご覧ください。 

ただし、八ードディスクの D ドライブという場所にバックアップを取っておいても、八ードディスク 
自体が故障したときは、データをもとに戻すことができません。別売の DVD-R や CD-R などにもバッ 
クアップを取っておくことをおすすめします。 

1^ •セキュリティ機能を使用してデータのバックアップを取る場合、パスワードを控えておいて 
fW ください。パスワードを忘れると復元できなくなります。 

-セキュリティ機能を使用して DVD や CD にデータのバックアップを取る場をや、バックアッ 
プを取ったデータを参照•復元する場を、バードディスクに一時的にデータを コピーす る必要 
があります。そのため、バックアップを取ったデータのサイズに応じて、八ードディスクのい 
ずれかのドライブに約0.日〜已 0 G バイトの空さ容量が必要です。 

-著作権を持つデータ(購入した音楽データなど)は、 r バックアップ•ユーティリティ」を使って 
バックアップを取ることができません。また、をくはエクスプ□ーラなどでコピーしてち利 
用できません。著作権を持つデータのバックアップは、そのデータを扱えるソフト(音楽デー 
夕であれば、そのデータの購入に使用したソフト)でおこなつてください。 
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ノ v — ドディスク全体のバックアップを取る 

rRoxio BackOnTrackJ というソフトを使うと、八ードディスク全体を DVD などのディスクにバッ 
クアップを取ることができ、ドライブ全体を復元することができます。 

また C ドライブ全体を D ドライブや DVD などのディスクにバックアップすると、 D ドライプのデータ 
をそのままにして、 C ドライブのみ復元することができるよラになります （ C ドライプのバックアッ 
プデータは D ドライプに取ることもできます)。 

インターネットやメールの設定や、ソフトの設定など、すべておこなった状態をバックアップ/復元 
でさるので便利です。 

まずは、第己章または第6章の作業が終わり、インターネットの設定が完了した直後に八ードディス 
クのバックアップを取っておくことをおすすめします。 

そのほか、トラブルが起きたときのために、いろいろな設定が終わった状態のバックアップを取って 
お < とよいでしよラ。 

rRoxio 目 ack 日 nTrack 」 は、「ソフトナビゲーター」-「パソコンの設定」-「ノ、ードディスクを丸ごと/ 
ファイル単位でバックアップ/復元する」- 「 BackOnTrackJ の「ソフトを起動する」をクリックして 
起動してください。 


rRoxio BackOnTrackJ の使いちについては『パソコンのトラプルを解ミ夹する本』の「もしものとき 
に備えて(バックアップ)」- rRoxio 目 ackOnTrack でバックアップ/復元する」をご覧ください。 


データを保存しておくだけでちバックアップになる 

「バックアップ•ユ—ティリティ」を利用するほかに、大切なデータを定期的に DVD - R や CD - R 、 外付 
けの八ードディスクなどに保存しておくだけでちバックアップの効果があります。 












( 再セットアップディスクを作成しておく 


トラブルびどうしても解まできないときにおこなう r 再セットアップ」は、通常、八ードディス 
ク内にある再セットアップ用データを使います。しかし、八ードディスクび故障した場合は、こ 
のち法で再セットアップすることびでをなくなります。そのよ5な場合に備え、再セットアップ 
ディスクを作成しておを、そのディスクから再セットアップすることびでをるよラにしておさま 
しょラ。再セットアップディスクを作成するち法については、『パソコンのトラブルを解まする 
本』の r 再セットアツプデイスクを作成する」をご覧ください。 




再セツトアップディスクは、ご購入時の製品構成似がでは、作成できないことびありまず。 



( Windows 起動時のパスワードを設定する 



不正アクセス被害防止や情報のな護など、セキュ U ティ対策のため、 Windows 起動時にバス 
ワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。 

手順についロホ、第3章の 「 Windows のパスワードを設定する」 （41 ぺージ)をご覧ください。 













I ユ—ヴ—グカつタト制否しい二し ：• @ポィジト \ 

■ • r ユーザー アカウント制御」 ■ 
■- でパソコンを守る ■ 
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これからインターネットを始めるかたへ 



インターネットを利用してホームぺージを楽しんだり、メールをやりとりずるためには、パソ 
コンを通信回線に接続し、インターネット接続業者(プ□バイダ）に入会ずる必要げありまず。 
ここでは、はじめて自分のパソコンでインターネットを始めるかたを対象に、接続や設定の手 
順を説明しまず。前に持つていたパソコンで、ずでにインターネットを利用していたかたは、 
r 第巨章パソコンを買い替えたかたへ」 （ 1〇已ぺージ)へ進んでください。 


インターネットの接続ち法 . 86 

ブ□ー ドバンド接続の流れ . 87 

ブ□ー ドバンド接続の設定 . 91 

インターネットに接続する . 93 

メールソフトを設定する . 95 


パソコンを安全に使ラための設定をおこなラ... 99 
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これか 5 インターネットを始めるかたへ 


インターネットの 
接続方法 


' ブ□ードバンドち続 



インターネットを利用ずるための接続方 
法には、いろいろなちのびありまずび、高 
速なブ□ー ドバンド接続と、それ政がに大 


♦ きく分化れまず。 




FTTH (エフティーティーエイチ） 

光ファイバーを使ってインターネット接続をするちまです。回線事業者によってサービスの名前が 
異なります(目フレッツなど)。ほかのプ□ードバンド接続よりも高速な通信をおこなえます。また、 
受信だけではなく送信速度も高速なため、大きなデータのやりとりに向いています。光ファイバーを 
家の中に引さ込むための工事が必要になる場合があります。 

PCiJ モーターとのリモート接続を利用する場合は、 FTTH での接続をおすすめします。 
そのほかブ□ー ドバンド接続には次の方法があります。 

ADSL (王ーディーエスエル） 

家庭にあるアナ□グ回線(一般の電話回線)を使って、インターネット接続をするち法です。いくつか 
の回線事業者がサービスを提供していて、回線速度ちサービスごとに異なります。 

サービスの提供地域が広く、アナ□グ回線を利用するため、手軽にプ□ードバンドを利用できます。 

CATV (ケーブルテレビ/シー王ーティーブイ） 

ケープルテレビ会社の回線を使ってインターネット接続をするちまです。インターネットと同時に、 
ケープルテレビ放送などち利用でさます。回線速度やサービスは、各 CATV 業者によって異なります。 


( そのほかの接続 



ダイヤルアップ接続 

一般の電話回線を使ってインターネットに接続するち法です。電話回線があれば、電話回線ケープル 
(モジュラケープル)を用意するだけでインターネットに接続でさます。回線速度がほかの接続と比 
ベてきわめて遅いため、動画など、サービスによっては利用で壬ないことがあります。また、インター 
ネット利用中は電話を使用で去ません(電話をかけて去た相手には、話し中になります)。 


このパソコンでは、ダイヤルアップ接続はご利用になれません。 


に DN (アイエスデイーェヌ） 



NTT のデジタル回線、に DN でインターネットに接続するちまです。アナ□グ回線よりちかしだけ高 
速になります。また、電話とインターネットを同時に利用できます。ダイヤルアップ接続と同じよラ 
に、動画など、サービスによっては利用できないことがあります。 
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ブ□ー ドバンド接続の流れ 


♦ ♦ 

I FTTH の場合を例として、イン ■ 

;ターネットに接続ずるまでの流; 

■ れを説明しまず。 ■ 

♦ ♦ 


プ□バイダや申し这みたいコース(料金プラン)をミ夫める 


プ□バイダとは、インターネット接続業者のことです。特に会社をまめていない場合、 B に LOBE 
に入会することをおすすめします。 

詳しくは、「プ□ノ（イダに入会する」 （88 ページ)をご覧ください。 



j プ□バイダに申し这む 




入会するプロバイダとコース(料金プラン）をまめたら、電話または書面で入会を申し込みます。 
詳しくは、「プ□ノくイダに入会する」 （88 ページ)をご覧ください。 


3 


回線の開通を待つ 




FTTH は、回線を NTT ま日本または NTT 西日本び提供するもの旧フレッツ）と、別の回線事業者 
( KDD I やアッカなどという会社びあります)び提供するものびあります。どこび回線を提供する 
かや、通信速度などによってコース(料金プラン)び分かれています。 FTTH を利用でをるか適合 
チェックをおこなってから、必要に応じて回線終端装置の準備や光ファイバーの導入工事などを 
おこないます。申し込みから開通までは、通常、数週間かかります。 


申し込みから回線の開通までにつして詳しくは、各回線事業者にお問い合わせください。 



回線終端装置を接続して、パソコンの設定を変更ずる 


回線終端装置をパソコンに接続して、パソコンの設定を変更します。 

回線や機器によつて接続方法や設定び異なります。「入会手続をび完了したら」 （90 ページ)をご 
覧ください。 










> これか 5 インターネットを始めるかたへ 


( プ□バイダに入をする 




BIGLOBE に入会する 


インターネットプ□バイダ B に L 0 目日では、お電話で入会申し込みを受け付けております。 
B に LOBE 電話で入会センター(受付時間日:00 -21:00 36已曰） 


ほ 0120-1 已 -0962 

※電話番号はおかけ間違えのないよラにごミち 
意願います。 

※携帯電話、 PHS からちご利用になれます。 


そのほかのプ□バイダに入会ずる 



BIGL 0 目 E 似外にちさまざまなプ□バイダが 
あります。入会ちまについては、各プ□バイダ 
にお問い合わせください。 


プ□バイダって何をずるの？ 

プ□バイダはインターネットに24時間つな 
がっているコンピュータ（「サーバー」といいま 
す）を管理しています。このサーバーが、メー 
ルを一時的に預かってくれたり、インターネッ 
卜につなげる中継役となってくれるのです。 
プ□バイダは、 risp (インターネット•サービ 
ス•プ□バイダの略)」と呼ばれることもありま 



( 申し込みたいコース(料金プラン)を巧めるには 



を < のプロバイダは、フ□ー ドバンド方式、回線事業者、通信速度などの種類別に、たくさんの 
コース(料金プラン）を用意してしほす。あらかじめ、プ□バイダのパンフレット脚 GLOBE の『イ 
ンターネット活用ブック』など)を見て検討してください。また、お住まいの地域や建物の状況に 
よって利用でをないサービスびあります。申し込みたいコースび利用でをるかどラか、プロバイ 
ダにお問い合わせ< ださい。また、集合住宅の場合は、オーナーや管理組合の承認び必要な場合 
びあるので、こちらも確認してください。 





PCIJ モーターとのリモート接続を利用する場含は、 FTTH での接続をおすすめします。また、 
ダイヤルアップ接続はご利用になれません。 
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( FTTH なかの接続の場合 



ADSL 

お住まいの地域や建物で ADSL の利用が可能か、回線事業者の担当者がコンサルティングをおこない 
ます。詳しくは、プ□バイダにお問い合わせください。 

申し込む回線事業者や必要な工事によってち異なりますが、申し込みから開通まで、一般に数週間程 
度の時間がかか0ます。 

CATV 

ケープルテレビ局への申し込みが必要です。申し込み手続きやインターネット接続用機器の設置な 
どについては、ご利用地域のケープルテレビ局にお問い合わせください。 

開通までに必要な時間は、ケープルテレビ局によって異なります。各ケープルテレビ局にお問い合わ 
せ < ださい。 


に DN 

目に LOBE の場合、ダイヤルアップコースの中にある r 使いほ一だい」コースが r フレッツ ’ ISDN 」 に 
対応しています。これまでアナ□グ回線で電話を利用していたかたは、 ISDN 回線への切り換え工事 
をおこない、 TA (ター S ナルアダプタ)などの侶 DN 接続機器を設置する必要があります。 
















し’:リ これか5インターネットを始めるかたへ 



( 入を手続をび完了した6 


通常、入会手続きび完了したら、回線事業者から導入工事や接続に必要な機器に関するご説明の 
連絡びあ0ます。このとをに導入工事の希望曰をお伝え<ださい。 

導入工事の曰取りびミ夫まると、回線事業者からインターネット接続に必要なマニュアル、 CD - 
ROM (接続ツール)などを含むご案内の資料び送られてをます。インターネットに接続する際に 
必要になりますので、プ□バイダから送られてをた資料ととちに大切に保管してください。 

回線事業者の工事担当者び来て、インターネット接続のための導入工事び終了すると、いよいよ 
インターネットへの接続設定をおこないます。「フロードバンド接続の設定」（なぺージ)をご覧に 
なり、設定をおこなってください。 






集含住宅型のブ□ー ドバンド接続や CATV のブ□ー ドバンド接続など、ご利用になるブ□ー ド 
バンド接続の種類により、設定方法や機器の種類が異なります。詳しくは、回線事業ちやケー 
ブルテレビ局へお問い合わせください。 
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ブ□ー ドバンド接続の設定 ー ドバンドの通信回線び開通 

-；した5、パソコンを通信回線に接： 

■♦続して、 設定をおこないまず。； 


® お使いの機器やプ□バイダにより設定は大きく異なりまず。プ□バイダか5入手した説明書や、プ□バイダ 
のホームぺージなどで設定を確認してください。 


6 ぶ至 


が要なをの 



回線事業ちやプ□バイダか5入手した資料 

プ□バイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意して<ださい。また、回線事 
業者から入手した接続設定用マニュアルや CD-R 日 M などがある場合、そのマニュアルや CD-R 日 M に 
したがって設定をおこなって<ださい。 


LAN ケーブル 

回線終端装置などに添付されていなければ、 LAN (ラン)ケーブルをお買い求めください。 PCiJ モー 
ターとの接続のために2本必要になります。 LAN ケープルには r ストレートケープル」と r ク□スケー 
プル」の2種類があります。パソコンと回線終端装置などのインターネット接続機器をつなぐとさは、 
ストレートケープルを使用してください。 


インターネット接続機器 

ブ□ードバンド回線の種類によって次のよラな機器が必要です。詳し<は、入会申し込みの時点でプ 
□バイダにご確認ください。 

- FTTH :回線終端装置(回線工事で設置） 

- ADSL :ADSL モデム 

- CATV: ケープルモデムに ATV 開通工事で設置） 

PCIJ モーターとのリモート接続を利用する場合は、 FTTH での接続をおすすめします。 


ルータ 

次の機器や資料が必要にな0ます。 
.UPnP に対応したルータ 


ルータに 添付され ているマニュアル 




























これか 5 インターネットを始めるかたへ 


( 図のよラに接続する 




回線終端装置などの 
インターネット接続装置 


インターネットへ 


電話回線ケーブル、 
光ケーブルなど 


WAN / インターネット 
端子に接続 


ルータとパソコンを接続したら、ユーザー名やパスワードなどの接続情報をルータに設定、登録して 
ください。詳しくは、ルータのマニュアルやプ□バイダから入手した説明書、資料をご覧ください。 



PCIJ モーターとのリモート接続を利用する場合は、本体のほかに、図のよラに PCIJ 
モーターサーバボードの LAN コネクタとルータを接続する必要があります。そのため、 
2本の LAN ケースレが必要になります。 

. ルータタイプの ADSL モデムは、パソコンに直接接続します。 

-ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。 

- PCIJ モーターについて詳しくは、第日章の r 別売の PCIJ モーターか5接続する」 （142 
ページ)をご覧 < ださい。 


LAN ケーブルを接続する場合は、パソコンの電源を切って、電源コードを抜いてか6 
おこなってください。また、電源ケーブルを接続する前に、ルータが起動しているのを 
ご確認ください。 



ケープルを接続したら、インターネットへの接続設定をおこないます。設定ち法について詳しくは、 
ご加入のプ□バイダや回線事業者から入手した資料をご覧ください。 
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インターネットに接続する 


インターネットに接続できるか 
確詔しましよラ。 


ルータ、ルータタイプの ADSL モデムを利用している場台 

ルータ、ルータタイプの ADSL モデムを利用している場合、接続用の画面は表示されず、直ちに 
Internet Expio 旧 r が起動して、プ□バイダのホームページなどが表示されます。これは、パソコン 
の電源を入れると自動的にインターネットに接続されるためです。 


ルータを利用しない場含 

次の接続用画面が表示されます。 

r 接続」をクリックすると、 Internet Explorer (インターネットエクスプ □— ラ）が起動して、プ□パ’ 
イダのホームページなどが表示されます(設定によっては、パスワードを入力する画面が表示されま 
す）。 


ダイがルアジプ接ち 




巧巧するサ-ピスを理巧してください。 


巧攝巧 (N): I big lobe 


□自就うじ播赁する (A) 


按徹。 1 ] 設おで… I 。フライン巧歎 0)] 


接続巧を@認して、 
「接続」をクリック 
ずる 



Internet Explorer を起動ずる 









































し’:リ これか5インターネットを始めるかたへ 


® インターネットか5切断するときは、巧の方法で操作します。 

-ルータを利用している場を 

利用しているネットワークを無効にします。 i 羊しくは、終 r サポートナビゲーター」 -r 使いこ 
なす」 -r パソコンの機能」- 「LAN」 の r ネットワークか6切断する」をご覧ください。 

-ルータを利用していない場台 

画面ち下の通知領域の S をちクリックして表示される メニュー か5、 r 切断」を選び、切断す 
る接続をクリックします。 

これで、インターネット巧続の設定は終わ D でず。 
続けて次ぺージの r メールソフトを設定ずる J へ進んで < ださい。 
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I > —— J レソ卜を曰又化 9 な •* 


このパソコンには、メールを利用し 
たり、スケジュールを管理したりず 
るために、 Outlook (アウトルック） 
というソフトび用意されていまず。 

♦ 


® - FTTH や ADSL で接続する場を、使用する機器やプ□バイダによっては、ここでの説明とは異なる設定び 
必要になることがあります。プ□バイダの資料やホームページに設定例などが記載されている場台は、そ 
ち5も併せてご覧になり、設定することをおすすめします。 


Outlook び入つていないモデルをお使いのかたは、 [ Windows ® メール」というソフトでメールを利用で 
きます。 Windows ® メールの設定については、パソコンの画面で見るマニュアル跨「サポートナビゲー 
ター」 - r 使いこなす」 - r ソフ I -一覧 」- [Windows メール」をご覧ください。 


Outlook のセットアップ、インス!ルについてのお問い合わせ巧 ( Microsoft ) 

月〜金曜日午前日時30分〜午前12時、午後1時〜午後7時 
±曜日•日曜日午前10時〜午後5時/指定休業日、年末年始、祝祭日除< 

東京:03-已3已 4-4 已〇 0(4 件まで無料、已件目か目は有料)/大阪:〇巨-巨 347-4400(4 件まで無料、已件 
目か6は有料） 

インターネットでのお問い台わせは 

URL ： http :// support . microsoftcom / select /? target=assistance 

その他、基本操作などについてのお問い合わせ巧は『パソコンのトラブルを解決する本』の r ソフトのサ 
ポート窓□一覧」をご覧ください。 


Outlook を起動ずる 






































これか 5 インターネットを始めるかたへ 


3サーバーの アカウントを自動で設定ずる 



サーバーの自動アカウント設定に失 
敗したときは、設定内容を確認し、 
じ夕へ」をクリックしてください。 
それでち設定でさない場をは、「サー 
バーの自動アカウント設定に失敗し 
た5」（日8ぺージ)をご覧ください。 


■ 次の項目に入力してください。 


名前 

自分の名前を入力します。日本語、アルファベット、どち6で入力し 
てちかまいません。 

電子メールアドレス 

ご利用の電子六ールアドレスを入力します。 

パスワード 

爸員証などを見て、ールパスワードとして記載されているちのを入 
力します。「；><ールサーバーパスワード」などと呼ばれることちありま 
す。 

パスワードの確認入力 

確認のため、上記パスワードを再度入力します。 
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メールの 設定を完了ずる 






セットアップが完了すると、 
r ユーザー名の指定」画面、「マイ 
ク□ソフトソフトウエアライセ 
ンス条項」に同意する画面、プラ 
イバシーオプションを設定する 
画面や Microsoft Update を利 
用するための登録画面などび表 
示されます。説明をよく読んで、 
画面の指示にしたがって進めて 
<ださい。 



Microsoft Update について詳 
し<は、解 r サポートナビゲー 
夕一」 - r 安む安全に使ラ」- 
「 Windows を更新する」- 
rMicrosoft Upda おとは」をご 
覧ください。 

手順の途中で「ユーザーアカウ 
ント制御」画面が表示された5、 
画面の表示を見なが5操作して 
<ださい。 


これで、メールびほえるようにな日ました。 
メールををった日受け取った日する方法については、 
『活用プック』の r パソコン巧む者道場 J - r メール編 J をご覧ください。 
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これか 5 インターネットを始めるかたへ 
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バソコンの誤動作や内部のデータ破壊を引を起こす、ウイルスなどの不正プ□クラムの被害びを 
くなっています。電子メールのやりとり、インターネット経由のソフト入手、他人から受け取っ 
たディスクの使用などび原因になって、巧らないラちに不正プログラムびパソコンに侵入するこ 
とちあります。これらの被害を防ぐには、定期的な対策び必要です。 

このほか、バソコンやインターネットをまむして使ラためにま意することを『ま用ブック』の 
「しっかりセキュ1」ティであんしんインターネット」で紹介しています。 

このページと併せてご覧になり、セキュ1」テイ対策をしてください。 


『活用ブック』で紹介していること 

Windows Update 

インターネットを通じて、 Windows の問題点を修復する 「Windows 
Update 」 について説明しています。 

ウイルス対策ソフト 

このパソコンに入つているウイルス巧策ソフト r ウイルスバスター」に 
ついて説明しています。この後の r パソコンをウイルスか6守るため 
に」と併せてご覧ください。 

個人情報を守るために 

クレジットカードま号などの大切な個人情報が流出するのを防ぐため 
に、ま意しなければいけないことを紹介しています。 


I 


パソコンを安全に使ラ 
ための設定をおこなラ 


@ポィント 


参セキュリティ対策をしっかりと 
• ウイルス対策ソフトを最新の状態に 


パソコンやインターネツトを安をにほラために 































これか 5 インターネットを始めるかたへ 


( パソコンをウイルスか6巧るために （1) 




ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引 
さ起こす不正プ□グラムのことです。インターネットやメールからパ 
ソコンに入り込んだり、 CD 和 DVD 、 各種メモ U —カードなどのメディ 
アから感染する場含ちあります。 

ウイルスによる被害は、自分のパソコンのデータが破壊されたり個人 
情報が流出したりするだけでな<、ほかの人へ大量の電子メールが自 
動的に送信されることちあります。自覚がないまま加害者になり得る 
可能性ちあるのです。 



「ウイルスバスター」を最新のげ態に更新する 

このパソコンには、ウイルス対策ソフト r ウイルスバスター」が入つていて、パソコンをウイルスか 
ら守ることができます。しかし、ウイルスは曰々新しいものが出てくるので、新しいウイルスに対応 
するために、ソフトを常に最新の状態に更新（「アップデート」といいます）してウイルスチェックを 
しなければな0ません。 

このパソコンの r ウイルスバスター」では、ユーザー登録後はじめてアップデート機能を利用した曰 
から日0日間、無料でアップデートをおこなラことができます。日0日間の無料期間を過ぎると、すべ 
ての機能が利用でさなくなり、セキュリティ对策をおこなラことができません。無料期間終了後ち継 
続してご利用いただくには、ダウン□ード販売またはパッケージなどで製品版を購入し、ライセンス 
キーを入力していただ<必要があります。 

有料のサービスについて詳し<は、無料サービスの開始時に登録したメールアドレス宛に配信され 
るメールなどの案内をご確認ください。 

アップデートするには、インターネット接続の設定が必要です。インターネット接続の設定に 
XW ついて、これまでにパソコンを持っていなかったかたは第已章、パソコンを買い曾えてインター 
ネッ 卜接続をやりなおすかたは第6章をご覧ください。 
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アップデートのしかた 

パソコンをご購入後、アップデートする場合は、まずインターネットに接続して、日0日間無償サポー 
卜を受けるため、ユーザー登録をおこなラ必要があります。 

® パソコンをご購入後、はじめてインターネットに接続してか63日間はユーザー登録をしてい 
な<てち自動のにアップデートがおこなわれまず。 

インターネット接続の設定が終わった後、画面ち下の因をちクリックして、「アップデート開始」を 
クリックしてください。画面ち下に r アップデート機能を有効にしてご利用ください」といラメッセー 
ジが表示されるので、「次へ進む」をクリックして < ださい。表示された画面で必要事項を記入してか 
ら、使用許諾契約書をよく読み、「アップデート機能を有効にする」をクリックしてください。 


® 左の画面は、デスクトップの产•(ウ 
イルスバ スターの 登録）をダブル 
クリックしても表示されます。 


か巧巧を 


ウイ化スバス巧巧008 


.いい II t 
，てジ .ttu ,u 


シ vy ル禱舞 
レス 
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登録のしかたや、アップデートの方法などの詳しい手順については、パソコンの画面で見るマニユア 
ルをけサポートナビゲーター」- r まむ安全に使ラ」- r ウイルス感染の防止」- r ウイルス巧策ソフトを使 
い始める」をご覧ください。 






















これか 5 インターネットを始めるかたへ 



♦ パソコンをウイルスか6巧るために (2) 




ウイルスの侵入を常にチェックずる 

r ウイルスバスター」には、ウイルスの侵入を常に監視する機能があります。その機能を「ウィルス 
/スパイウェアの監視」といいます。「ウイルス/スパイウェアの監視」を有効にしている間は、ウイル 
スの侵入が自動的に監視されます。 

ご購入時の状態では、ウイルスの侵入を常に監視する （ r ウイルス/スパイウェアの監視」が有効)設定 
になっています。通常はこの状態でお使いください。画面ち下の因をちクリックして表示されるリス 
卜の r ウイルス/スパイウェアの監視」左側に^が付いていないときは r ウイルス/スパイウェアの監 
視」は無効です。 V が付いていると壬は有効です。 

r ウイルス/スパイウェアの監視」を有効にしている間は、ウイルスの検査が頻繁におこなわれるため、 
ほかのソフトの動作が遅くなることがあります。ウイルスに巧して安全な状況であるとわかってい 
る場合、「ウイルス/スパイウェアの監視」を一時的に無効にすることができます。 

また、パソコンや周辺機器の設定、インターネット接続の設定をするときなどに、ウイルスチェック 
を停止するよラ指示が表示される場合があります。その場合も、「ウイルス/スパイウェアの監視」を 
一時的に無効に設定してください。 

r ウイルス/スパイウてアの監視」の有効/無効設定について詳しくは、'サポートナビゲーター」-「き 
/じ、安全に使う」 - r ウイルス感染の防止」 - r ウイルスを見張る」をご覧ください。 


その他のウイルス対策ソフトを使ラ 

「ウイルスバスター」じ I 外のウイルス対策ソフトを使ラこともできます。 

® 「ウイルスバスター」 lii がのウイルス対策ソフトを使用する場台は、必ず r ウイルスバスター J 
を削除(アンインス!ル）してください。削除方法については、終 r サポートナビゲーター」- 
r 使いこなす」 - r ソフ I 覧」 - r ウイルスバスター」の r 追加方法と削除方法」をご覧ください。 
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『ミ舌用ブック』では、セキュ1」テイ対策のほかに、インターネット 
やメールでどんな楽しみちびでをるのか紹介しています。 

お気軽に読み進めてください。 



■ 


お子様を有害ホームページか6巧るために 






インターネットにアクセスすると、さまざまなホームページを閲覧でをます。しかし、有害な情 
報や違法情報を含むホームページちあります。 

このよラなホームページへのアクセスを自動的に適断してくれるフィルタ1」ング機能を使ラこ 
とをおすすめします。 

フィルタリングには、パソコンにフィルタ1」ングソフトを追加して利用する方法と、インター 
ネ ットプ□バイダのフィルタ1」ングサービスを利用するち法びあります。お使いのプロバイダび 
フィルタ U ングヴービスをおこなつているかは、各プ□バイダにお問い合わせください。 

利用者それぞれに適した設定びでさるため、お子様ち安むしてインターネットを楽しめるよラに 
なります。 

詳しくは、跨 > r サポートナビゲーター」 - r まむ安全に使ラ」 - r 安全に使5ためのポイント」 - r おテ 
様を有害ホームページから守るために」をご覧ください。 


インターネット•メールの楽しみ方を知るには 
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パソコンを買い替えたかたへ 



ずでにパソコンを使つていたかたが、このパソコンでイン 
夕ーネットを利用できるようにしたり、前のパソコンか5 
データを移したり、前のパソコンで使つていたデータや周 
辺機器を使えるようにずるち法について説明しまず。 


インターネットを使えるよラにずる . 106 

古いパソコンか b データを移ず . 107 

周辺機器を使えるようにする . 110 

ソフトを移ず . 111 
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パソコンを買い曾えたかたへ 


I インターネットを 

使えるようにする 


■ これまでのパソコンで、インターネットを ■ 
:利用していたかたは、巧の手順でインター; 

、 ネットの接続と設定をおこなってください。 ■ 

♦ ♦ 


今までダイヤルアップ接続を利用されていたかたは 

このパソコンでは継続してダイヤルアップ接続を利用することはできません。引き続きインターネットを利用す 
る場合は、プ□ードバンド接続などにコースを変更する必要があります。コースの変更について詳しくは、各プ 
□バイダにお問い合わせください。 



CATV のかたは、ケーブルテレビ局に確認を 

前のパソコンで CATV 接続を利用されていたかたは、ご契約のケープルテレビ局にパソコンを買い替えたときの 
設定ち法についてお問い合わせください。 


PCD モーターとのリモート接続を利用する場をは、 FTTH での接続をおすすめします。 


♦ ブ□ー ドバンドの接続、設定をおこなラ 


ブ□ー ドバンド接続でインターネットを使えるよ5にするには、パソコンと通信回線の接続、 
インターネットの設定、メールソフトの設定び必要です。ご利用の機器に合わせて、第已章の該 
当するページをご覧ください。 



ブ□—ドバンドの接続設定をおこなラ 

[ブロードパンド接続の設定 J (91 ぺージ)をご覧ください。 

設定については、回線事業者やプ□バイダから入手した資料にしたびっておこなって 
ください。 


インターネットに接続する 

r インターネットに接続ずる j (93 ぺージ)をご覧ください。 

設定び終わったら、インターネットへの接続を試してください。 


メールソフトを設定する 

r メールソフトを設定する j (95 ぺージ)をご覧ください。 

インターネットに接続してホームページを見ることびでをたら、必ず、メールソフト 
の設定をおこなってください。 


上記の設定を巧ませてか6、 r 古いパソコンか6データを移す J (1 07ぺージ） 
へ進み、データや周辺機器、ソフトの移行作業をおこなつてください。 
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I " ちいパソコンから 

!_データを 移す_ 


■ 「 Windows 車5送ツール」を利用すると、これ ■ 
；までお使いのパソコンか5データを移行する； 

* ことがでさまず。 ■ 

♦ ♦ 


(( [ Windows 面送ツール J であ巧できるデータ 


次のデータを移行することができます。 

- 「Internet Explorer」 の設定と「お気に入り」 

- 「Outlook」 の予定表や連絡先、メールのアカウントや受信データなど 
-電子メールのアカウント、アドレス帳や送受信データ 
. ユーザー アカウントおよび設定 
-フォルダとファイル宿楽、画像、ビデオなど） 

-プ□グラムの設定 




移巧されるの容について詳しくは、「ヘルプとサポート」で、 「 Windows 転送ツール」を検索し 
て r ファイルと設定を転送する：よく寄せ5れる質問」をご覧ください。 



( [ Windows 面送ツール J の利用祭件 


使用していたパソコンの 0 S (オーエス）が次のいずれかであること 

- Windows Vista 



.Windows XP 
- Windows 200〇※ 

これまでにお使いのパソコンの日 S が上記切外の場合、 「Windows 転送ツール」は利用で壬ません。 
《Windows 2000をご利用の場合、プ□グラムの設定とシステムの設定は移行できません。 
































ら 


パソコンを買い曾えたかたへ 



「 Windows 転送ツール」を使ラ準備をずる 


ご使用の状況によって、次のちのが必要になる場含があります。 
-書さ込み可能な CD または DVD 
- US 目 フラッシュメモ U または外付け八ー ド ディスク 
- LAN ケーブル 
-転送ツールケーブル 


• 使用可能なディスクについて詳しくは、 r ヘルプとサポート」をご覧ください。 

• HUB (八ブ)を使って接続するときは、2台のパソコンをそれぞれストレートケーブルで八ブ 
に接続してください(こち6の接続方法をおすすめします)。 

- 2台のパソコンを LAN ケーブルで直接接続するときは、ク□スケーブルをお使いください。 


複数のユーザーでパソコンを使用している場含は、管理ち権限のあるユーザーで□グオンし 
てください。ほかのユーザーは□グオフしてください。 


2 


「 Windows 転送ツール」を起動ずる 




デスクトップ画面のぶ(ソフトナビゲーター)をダブルク U ックします。 

手順のを中で r ユーザーアカウント制御」画面び表示された5、画面の表示を見なび5操作し 
て < ださい。 




softnflYi •ノ7卜が y 一- 



8けか/7^> 


ら V 松 -h 

*ッ.-ん 

6* 

tl ••け4•:が巧け. 

- ir . T •け iHT *. • ， 

ソフト在お麵する 1 

\ i-J - it 


r パソコンのデー 
夕を移行ずる」を 
ク U ックし、 


「 Windows 乾送ツール」の 
「ソフトを起動ずる」をク 
リックずる 
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jcM 画面の表示にしたびい操作ずる 


画面の説明を読んで、「なへ」をク U ックします。 



その後は、画面に表示される説明を 
読みなびら、設定を進めて < ださい。 
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Q パソコンを買い曾えたかたへ 


I 周辺機器を使える 

!_ようにする_ 


* 使用していたパソコンに接続して利用し >■ 
■ ていたプリンタなどの周辺機器は、その ■ 
■ ままこのパソコンに接続できるとはかざ . 

\ 0ません。 ，■ 

>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■> 


( 周辺機器をお巧する前にお認が够要 


© Windows Vis ねに巧麻していないソフトやドライバなどをインス!ルすると、不具含が起 
こる場台びあります。十分な確認をおこなってください。 



まずは、周辺機器のマニュアルでチェック 

周辺機器に添付のマニュアルで、その機器が Windows Vista に対応しているか確認してくださし、。 
対応している場合、このパソコンとの接続ち法や設定の手順についての説明をご覧ください。 


メーカのホームぺージちチてツク 



周辺機器のマニュアルだけでな<、メーカのホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報 
も必ず確認してください。マニュアルよりち新しい情報がホームページで確認できることがありま 
す 。 Windows Vista に対応した最新のドライバ调辺機器を利用できるようにするためのソフト)が 
ダウン□-ドできるときは、最新のドライバをお使いください。 



' 周辺機器の一般的なち巧手順 

使用していたパソコンか!5周辺機器を取りがず 



取り外しの手順については、周辺機器に添付のマニュアルや、古いパソコンに添付のマニュアルをご 
覧ください。 


このパソコンに周辺機器を取り付け•接続する 

USB 接続する周辺機器などの場合、このパソコンに取り付け•接続する前に、ドライバなどをインス 
I -ールしておく必要があることちあります。マニュアルなどで確認してください。 


このパソコンで使用できるように設定する 

周辺機器によっては、取り付け•接続するだけで使えるよラになるものもあります。パソコンでの設 
定方法についてち、マニュアルなどで確認してください。 


周辺機器の動作確認をおこなラ 



周辺機器を移行したら、ラまく動作するか確認してください。ラまく動作しないときは、ドライバや 
添付ソフトなどを確認して、周辺機器のメーカにお問い合わせください。 
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[ ソフトを移す 


■ 使用していたパソコンで利用していたソ ■ 
I フトを、このパソコンで利用するときに: 

■ ミち意ずることを説明しまず。 ■ 

♦ ♦ 


ソフトを移巧する前に 


© Windows Vis ねに対応していないソフトやドライバなどをインス!ルすると、不具含が起 
こる場台びあります。十分な確認をおこなってください。 




このパソコンに最新版び入つていないかチエック 

このパソコンには、主要なソフトが入つています。これまで利用していたソフトの最新版や、同じ用 
途のソフトが見つかるかちしれません。 


ソフトのマニュアルをチェック 

ソフトに添付のマニュアルで 、 Windows Vista に対応しているか確認してください。対応していな 
い場合、このパソコンでは利用できません。 



開発兀のホームぺージちチェック 

ソフトの開発元のホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報ち必ず確認して<ださい。 
Windows Vista に対応するための方法など、マニュアルよりち新しい情報がホームページで確認で 
をることがあります。 



(( V つ 卜の一般的な移巧手順 


必要な情報を確認ずる 

マニュアルなどで、インス!-ールに必要な情 
報を確認します。ユーザー名やライセンスキー 
などが必要な場合は、それ5の情報をメモし 
ておきましよう。ソフトによっては設定を移 
行する機能を持つちのがあります。その場合、 
マニュアルやホームページなどで移行ち法を 
調べてください。 




ライセンスとは 

ソフトのメーカが購入者に巧して許諾する、 
使用権を r ライセンス」と呼びます。ライセン 
スの条件にしたがわずにソフトを使用した場 
合は不正使用になり、著作権を侵害してしま 
うこともあります。ライセンスの内容を確認 
して、不正使用にならないよラにアンインス 
I -ールやインス I -ールをおこなつてくださし、。 


使用していたパソコンか!5ソフトをアンインス I ルずる 

アンインス I ルのちまについては、ソフトに添付のマニュアルをご覧ください。 


このパソコンにインス!ルする•必要な設定をおこなラ 

マニュアルなどをご覧になり、このパソコンにインス!-ールしてください。必要に応じて、インス!-一 
ル後の設定作業をおこなってください。 
















































師こ使っていたパソ]ンと-緒に使したいかたへ 



このパソコンには、パソコンを接続してホームネットワー 
クを作るためのソフ 卜 r ホームネットサポーター」が入つ 
ていまず。 

家庭でネットワークを作ることの利点や、「ホームネット 
サポーター」の使いちを紹介しまず。 


ホームネットワークででさること . 114 

複数のパソコンをホームネットワークでつなぐ ... 116 
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前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 


I ホーム ネットワークで 
でさること 


■ 複数のパソコンをつなぐこと ■ 
I で、ちつと便利にパソコンライ; 

* フが広がりまず。 ■ 

♦ ♦ 


( 複数のパソコンか6同時にインターネットを利用でをる、 


FTTH などでフロー ドバンド接続を利用して 
いる場合、複数のパソコンから同時にインター 
ネッ 卜を楽しむことびでをるよラになります。 
複数のバソコンでインターネットを利用して 
も、電話機はこれまでどおり使えます。 




( プリンタを共ちして、複数のパソコンか6印刷する 


ホームネットワークびあれば、どのパソコンか 
らち1台のプ U ンタで印刷でさるよラになりま 
す。そのたびにプ1」ンタをつなざ替えたり、プ 
1」ンタび接続されたノ ':ソコンに移動したりする 
必要びありません。 



( パソコン同±で簡単にデータを受け渡しできる 



デジタルカメラの画像やパソコンで作成した 
文書などを、家庭内のパソコン同±で受けミ度せ 
るよラになります。フロッピーディスクやメモ 
1」ーカードなどを使ラぶ、要はありません。ファ 
イルサイズの大をなデータでち、手軽にやりと 
りでをます。 
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f ( ほかのパソコンの共ちフォルダにデータをバックアップ A 


ホームネットワークびあれば、「バックアップ- 
ユーティリティ」といラソフトを使ってこのパ 
ソコンのデータをネットワーク上にあるほかの 
パソコンの共有フォルダにバックアップを取 
ることびでをます。大切なデータを間違って削 
除してしまったとをなどに、ほかのパソコンに 
バックアップを取っておいたデータを使っても 
とに戻すことびでをます。 

1日1回、週に1回などバックアップを取るス 
ケジュールを設定でをるので、定期的にバック 

1 アップを取ることびでをます。 

V J 




ホームネットワークち、 LAN のひとつ 

会社や学校で、複数のパソコンをつないでいる環境が 
あるかたは、 「LAN (ラン)」という言葉を耳にしたこ 
とがあるかもしれません。 「LAN」 とは r □一カル•エ 
リア•ネットワーク」の略で、同じ建物に置かれたパソ 
コンやプリンタなどの周辺機器をつないで情報をやり 
とりでさるよラにしたちのです。ホームネットワーク 
ち、 LAN のひとつです。 


ホームネットワークを構成ずるのに必要な機器 

3台上のパソコンをつなぐには、ルータまたは HUB 
(八プ）といラ中継機器が必要になります。2股や3股 
の LAN ケープルを使ラのではありません。ホームネッ 
トワークとインターネットとの中継に利用する場合に 
はルータを使用するとよいでしよラ。そのほか、接続 
できる台数によってち種類があります。目的に合わせ 
て別途ご購入ください。 
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7 前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 


I 複数のパソコンを 
ホームネットワークでつなぐ 

( r ホーム ネット サポーター J の 利用祭件 


r ホームネットサポー 
ター」び利用でをる条件 
や、設定の進め方につい 
て説明しまず。 




r ホームネットサポーター」を使用するには、次の条件を満たしている必要があります。 

接続したいパソコンの 0 S が次のいずれかに該当すること 

■Windows Vista Ultimate(Service Pack 1 を含む） 

■Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 を含む） 

■Windows Vista Home Basic(Service Pack 1 を含む） 

■Windows Vista Business(Service Pack 1 を含む） 

•Windows XP Professional Service Pack 2 、 Service Pack 3 
•Windows XP Home Edition Service Pack 2 、 Service Pack 3 
•Windows XP Media Center Edition 200已 （Service Pack 3 を含む） 

接続したいパソコンの OS が上記切外の場合、「ホームネットサポーター」は利用でさません。 

ご利用の回線が巧 TH または ADSL であること 

PCiJ モーターとのリモート接続を利用するには、 FTTH での接続をおすすめします。侶 DN 、 CATV を 
ご利用の場合、「ホームネットサポーター」は利用で舌ません。 

はじめてインターネットに接続ずる場合 

あらかじめインターネットの接続設定を手動でおこなった後、ホームネットサポーターを利用して 
<ださい。 

「ホームネットサポーター」が利用でさないとを 

パソコンの日 S や通信回線などが上記の条件に該当しないときは、手動でネットワークの設定をお 
こなラ必要があります。詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアル释 r サポートナビゲーター」- 
r 使いこなす」 - r パソコンの機制- 「 LAN 」 をご覧ください。 


「ホームネットヴポーター」を使ラ準備をずる 


未使用のディスクに D - R 、 CD - RW 、 DVD - R 、 DVD - RW 、 DVD + R 、 DVD + RW 、 DVD - RAM ) を 
1 枚用意します。ホームネットワークに接続するほかのパソコンに、「ホームネットサポーター」 
をインストールするディスクを作成します。 


複数のユーザーでパソコンを使用している場合は、管理ちのユーザーで□グオンしてください。 
Ww ほかのユ-ザ-は□グオフしてください。 
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「ホームネットヴポーター」を起動ずる 



デスクトップ画面の.;!•(ソフトナビゲーター)をダブルク1」ックします。 

® 手順のを中で r ユーザーアカウント制御」画面が表示された5、画面の表示を見なび6操作し 
て < ださい。 



夕 

r ホームネットサポーターへよラこそ」の画面び表示されます。 



r インス!-ールメディア」を作成する画面び表示されます。画面の説明を見て、インス!-ールメ 
ディアを作成し、ホームネットワークの初期設定をしてください。設定び終わるとなの画面び表 
示されます。 
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メインメこューから設定したい項目をク U ックし、画面に表示される説明を読みながら、設定を 
進めてください。 




使用したい設定 
をク U ックずる 


メインメニューからはなの設定をおこなえます。 

•ホームネットワークの設定 

•プ1」ンタの設定 

•バックアップの設定 

'写真'音楽データの共有設定 




インス!ルされているソフトやその他の条件により、利用できる機能には違いがあります。 
また、パソコンの 0 S によっては、画面や設定手順が異なります。 



ホームネットワークを設定ずる 


/前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 
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パソコン内部に取り付ける 



A ‘ソコンのカバーを開けて、内部に PCI Express ボードや 
メモリなどの周辺機器(別売）を取り付けることびでをま 
ず。パソコン内部のほかの部品を傷つけたりしないよう、 
手順の説明をよく読んでか5作業してください。 


本体の開け方と閉めち . 120 

PCI Express ボード . 125 

メモ U . 131 
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d パソコン内部に取り付ける 


I ■本体の開けちと閉め方 ♦* 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

^ルーフカパーのかし方 \ 


メモリを増設したり 、 PCI Express ボー 
ドをパソコンに組み込むときには、本体 
のルーフカパ‘一(本体をおおつている力 
バー)をがず作業び必要になりまず。ここ 
では、その作業について説明しまず。作業 
はあせ6ず、ゆっくりとおこなってくださ 
い。 


1 本体と、プリンタなど周迈機器の電源を切る 

通常、パソコンを使っていないとさも、パソコンはス U - プ状態になってい 
ます。一度、 Windows を起動してから、「電源を切る（シャツトダウンする)」 
(已〇ページ)の手順で電源を切ってください。 

2本体の電源コードをコンセントか5巧く 

3 本体に接続されているケーブルをずべて取りがず 



® ここで取りがしたケーブルは、メモ U や PCI Express ボードの増設が終 
わり、ルーフカパーを取り付けた後で、をとどおりに接続ずることにな 
りまず。がず前に、どのコネクタにどのケーブルが接続されているのか 
を確認してお走ましよ 5。 

4 本体の左側面(正面か5見て左側)を上に向けて静かに横に倒し、底面の 
スタビライザびはみ出るように机の端などに置く 

本体を横に倒すとさは、本体をま定させるために、また机やテーフルなどを 
傷つけたりしないよラに、下に厚手の紙や巧などを敷いておくことをおす 
すめします。 
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スタビライザを取りがず 



0 ストッパーをがして 


@スタビライザを横に 
スライドさせて外ず 


© スタビライザを落下させないよラ、スタビライザを手に持って取りがし 
て < ださい。 

6本体背面のレバーを下方向にず5ず 

カチッと音がして□ッ 
クが外れるまで下方向 
にず6ず 













































パソコン内部に取り付ける 



7 ルーフカバーを 次の図のよラに少し前にず 5 ず 



ルーフ カバーを取りがすときは、 PC 力ードス□ットのイジ ェ クトボ 
タンが巧し込まれていることを確認してください。 

-ルーフカバーを取りがすときは、 DVD / CD ドライブのカバーを引つ 
張5ないでください。カバーが破損することびあります。 

8そのままゆっくり上ち向に持ち上げて取りがず 
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ルーフカバーの 取り付け方 


® 機器の取り付けが終わって、カバーをもとどおりに取り付けるときは、外すと 
さと逆の順番で作業を進めてください。 

1ルーフカバーの巧端を次の図の位置に合わせるよラにして下に下ろず 


1 



このとき、内部のケーブルや部品を引っかけたり、はさんだりしない 
ように気を付けてください。 

-ルーフカバーを取り付けるときは 、 PC カードイジェクトボタンが巧 
し込まれていることを確認してください。 

-ルーフカバーを取り付けるときは、 DVD / CD ドライブのカバーを巧 
したりしないでください。カバーが破損することがあります。 






























パソコン内部に取り付ける 


2 ルーフカバーを 本体背面側にスライドさせる 




3本体背面のレバーを上方向にず5して固定ずる 

カチッと音びして□ッ 
クされるまで上方向に 



4スタビライザをもとどおりに取り付ける 

スタビライヴの取り付けについては、「スタビライヴ(台座）を取り付ける」 
(8 ページ)をご覧ください。 

5 「ルーフカバーのがし方」の手順 3 で取り外したケースレをもとどおりに 
取り付ける 

ケーブルの接続については、「第2章電源を入れる前に接続しよラ」 （7 ペー 
ジ)をご覧ください。 
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PCI Express(X 1) ス□ッ | 


o 


このバソコンには、フルサイズの PCI Express ( xl ) ボードは取り付け5れ 
ません。 A - フサイズのボードを取り付けてください。 A - フサイズのボー 
ドとは、巧のよ5な大きさのボードのことでず。 


A - フサイズ①ボードであってち特殊な形状のボードは取り付け6れないこ 
とびありまず。 


[pci txpress ボード 


PCI Express ス□ットについて 

このバソコンでは、なの図のよラに 、 PCI Ex | 3ress ( x 1) スロットびあります。 
PCI Ex |3 ress ( x 1 ) スロットには、ハーフサイズの PCI Ex |3「 ess ( x 1対応) ボー 
ドを取り付けることびでをます。 
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パソコン内部に取り付ける 



^ PCI Express ボードの取り付けと取りかし 

PCI Express ボードの取り付け/取りがしには、プラスドライバーび必要です。 
あらかじめ用意しておいてください。 

PCI Express ボードの取り付け方 

f A 汪忌、 


〇 •本体のを具を取0かずとをは、手順にしたがってゆっ<0と引 
を巧いて < ださい。 

指をぶつけたり、切ったりするおそれがあります。 

© •PCI Express ボードを是し込むときは、苗い力がが要になる 
ことがあ0まずので指をぶつけた0、切った0しないよラに、ま 
意して作業して<ださい。 

V,_ y 



® - 降の手順では、本体のカバーを開けて作業します。 

-電源コードやディスプレイのケーブルなど、本体に接続されているケーブル 
は本体か5 すべて 取り外してください。 

-机やテーブルを傷つけたりしないよラに、下に厚手の紙や巧などを敷いてお 
<ことをおすすめします。 

-標準で取り付け5れている PCI Express ボードは、ご購入時に取り付け5れ 
ていたス□ットで使用してください。 

-標準で取り付け5れている PCI Express ボードを取り外して、別の PCI 
Express ボードを取り付けた場合はサポートの対象外になります。 

- PCI Express ボードは静電気に大変弱し鄕品です。身体に静電気を帯びた状 
態で PCJ Express ボードを扱うと破損する原因になります 。 PCI Express 
ボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、 
静電気を取り除いてください。 

-説明対象の部品が見えるよラにするため、 lii 降の図では一部を省略していま 
す。このため、実際のパソコン内部と異なる部分があります。 

市販の PCI Express ボードを取り付けるとをには、必ず PCI Express ボードに添 
付の マこュ アルちご覧ください。 
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1 パソコンの電源を切る 

通常、パソコンを使っていないとさも、パソコンはス U - プ状態になってい 
ます。一度、 Windows を起動してから、「電源を切る（シャットダウンする)」 
(已〇ページ)の手順で電源を切ってください。 

2アルミサッシやドアのノブなど身ぶな金属に蝴れて、静電気を取り除く 

パソコン内部の部品や増設する部品には、静電気に弱し化のびあります。身 
体に静電気を帯びた状態で扱ラと破損する原因になります。 

3正しい手順で本体のルーフカバーをがす 

ルーフカバーのがしちについては、 r 本体の開けちと閉めち」（120ページ） 
をご覧ください。 

4次の図の位置のネジを 3 本外す 
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パソコン内部に取り付ける 



5 PCI Express ス□ット部分を上に持ち上げて取り外す 



6 空いているス□ットのネジを外し、ス□ットカバーを取り外す 




© ス□ットカバーは、ここで取り付けたボードを取り外さないかぎり、不 
要になりますが、なくさないよラに大切に保管してください。 
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7 PCI Express ボードをス□ットに差し込み、がしたネジで取り付ける 


® PCI Express ボードを持つときは、ボード上の部品やツメ (端子)部分に 
触れないよラにま意してください。 



8 PCI Express ス□ット部分を本体コネクタに合わせて、上か目押し込 
む 


本体内部のケーブル類を傷つけないよラに注意してください。 

この端子が本体のコネクタに 
ささるように下に下ろず 
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パソコン内部に取り付ける 


9 手順4で取りがしたネジ3本を取り付ける 




PCI Express ボードの巧りかし方 

PCI Express ボードの取り外しは 、 PCI Express ボードの取り付けと逆の手順で 
おこなって < ださい。 


130 














[メモリ 


r メモリを増やすには 



メモリを増やずことで、よりをくのソフト ■ 
を同時に起動したり、大きなデータをより= 
高速に扱うことびできるようになりまず。 ■ 
このパソコンでメモリを増やずときには、 ■ 
別売の増設 RAM (ラム)ボードをメモリス: 
□ットに取り付けまず。 ■ 

. J 



どのく5いメモリを増やすかをミ夫める 

このパソコンでは、最大 4 G バイトまで増やせます。 


必要ならのを準備する 

必要な増設 RAM ボードなどを準備します。 


増設 RAM ボードを取り付ける 

本体のルーフカバーを取り外し、用意した増設 RAM ボードを 
専用のス□ットに取り付けます。取り付けたらカバーをちとに戻します。 


メモリが増えたかどうか確認ずる 

本体の電源を入れて、増やした;><モリがこのパソコンで使えるよ5に 
なっているかどラか確認します。 



® 最大 4 G バイトのメモリを搭載巧能ですが、 PCI デバイス等のメモリ領域を確 
保するために、すべての領域を使用することはできません。また、装置構成に 
よってご利用可能なメモリ容量は異なります。 
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8 パソコン内部に取り付ける 




132 















{ メモリの増やし方の例 

このパソコンには、増設 RAM ボードを差し込むス□ット（コネクタ）び2つ用意さ 
れています。 

このパソコンは、デュアルチヤネルのメモ U アクセスに対応しています。2つの 
ス□ットに異なる容量の RAM ボードび取り付けられている場合は、少ない容量の 
分のみデュアルチヤネルで動作し、残りの容量はシングルチヤネルで動作します。 
同容量の RAM ボードび2枚取り付けられていると、より高速な動作び可能です。 


ここでは、標準で 2 G バイトの RAM ボードび1枚付いている場合を例にメモ U の 


-合計 2 G バイト 


※標準で付いている RAM ボードの a は、モデルによって異なりまず。 


増やしちを説明します。 

2 G バイト(標準で付いているちの) 


空を 


デュアルチヤネルとは、内蔵されているメモ I 」を内部的に2つのチヤネルに分ける 
ことで、メモ I 」のデータ転送性能を高速化ずる技術のことでず。 



空いている残りの1ス□ットに、増設 RAM ボードを追加することで、メモ U を増 
やします。メモリは、最大で 4 G バイトに G バイトの増設 RAM ボード X 2 做まで 
増やすことびでをます。 

参例1 :3 G バイトにする場合 

1 G バイトの増設 RAM ボードを1枚追加します。この場合、 1 G バイトずつのデュ 
アルチヤネルで動作し、まつた1 G バイトはシングルチヤネルで動作します。 


2 G バイト(標準で付いているもの） 


-合計 3 G バイト 


1 G バイト(別途ご購入したちの） 




• 例 2:4 G バイト(最大)にする場合 

2 G バイトの増設 RAM ボードを1枚追加します。この場合、 2 G バイトずつのデュ 
アルチャネルで動作します。 


2 G バイト(標準で付いているもの） 


"合計 4 G バイト 


2 G バイト(別途ご購入したもの） 
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® 実際に利用できるメモリ容量は、取り付けたメモリの総容量よりかない値にな 
0ます。 


^このパソコンでほえる増設 RAM ボード 


) 


パソコンのメモリを増やすときには、「増設 RAM ボード」というボードを使います。 
このパソコンでは、次の増設 RAM ボードを使ラことをおすすめします。 


型名 

メモリ容量 

PC-AC-ME024C 

]G バイト 

PC-AC-ME02 日 C 

2G バイト 


(DDR2 SDRAM/DIMM 、 PC2 - 已 300 タイプ） 


〇 


このパソコンでは、 「 SIMM (シム)」や DDR 2 が付かない rSDRAM DIMM 」 
といラタイプの増設 RAM ボード(メモリ）は使用できません。間違ってご購入 
しないよラにま意してください。 

巿販の増設 RAM ボードに関する動作保証やサポートは NEC ではおこなって 
いません。販売元にお問い合わせください。 


( 増設 RAM ポードを取り扱ラとをのを意 


) 


増設 RAM ボードは静電気に大変弱い部品でず。身体に静電気を帯びた状態で増 
設 RAM ボードを扱うと破損ずる原因になりまず。増設 RAM ボードに触れる前 
に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除 
いて < ださい。 

増設 RAM ボードの金属端子には手を触れないでください。接触不良など、故障 
の原因になりまず。 

ボード上の部品や/\ンダ付け面には触れないよラま意してください。 














( 増設 RAM ポードの取り付けと取りかし 

又 I 

増設 RAM ボードの取り付け方 




么注意 ^ 


^ RAM ボードを是し込むとまは、强い力び化要になることびあ日ま 
M ずので指をぶつけた日、切った日しないよ5に、ま意して作業して 
y くださぃ。 

J 


増設 RAM ボードを取り付けるとをは、本体のルーフカバーを開けて作業します。 

1パソコンの電源を切る 

通常、パソコンを使っていないとさも、パソコンはス U - プ状態になってい 
ます。一度、 Windows を起動してから、「電源を切る（シャットダウンする)」 
(已〇ページ)の手順で電源を切ってください。 

2アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に輔れて、静電気を取り除く 

増設 RAM ボードは 静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態 
で扱ラと破損する原因になります。 

3正しい手順で本体のルーフカバーをがす 

ルーフカバーの外しちについては、 r 本体の開けちと閉めち」（120ページ） 
をご覧ください。 

® 電源コードやディスプレイケーブルなど、本体に接続されているケーブ 
ルは本体か5ずべて取り外してください。 
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パソコン内部に取り付ける 


ここで、増設 RAM ボード巧のメモ U ス□ットの位置を確認しておいてください。 



® メモリス□ット両方にメモリが取り付け5れているときは、片方または 
両方のメモリを取り外してか5、別途用意したメモリを取り付けます。 



フックを開きすざて破損してしまわないよラに気を付けてください。 

-メモリは大変壊れやすい部品です。取り外した増設 RAM ボードおよび 
標準で付いていた RAM ボードは、大切に保管してください。再セット 
アップをおこなラとさに必要となる場合があります。 

-メモリス□ットの周りの部品を傷つけないよラ気を付けてください。 

4ボードを差し込むメモリス□ットの両側のフックをが側に開く 

この図では、実際に差し込まれている RAM ボードを省略しています。 


















切り欠き受)の方向とメモリス□ツトにあるミゾの位置び合うように、空 
いているメモリス□ットにボードを垂直に差し込む 

切り巧を@ 


切り欠を (2) 



増設 RAM ボードは、両手で持ってください。 


切り巧を@ 切り夕を@ 

^ ~~ 

切り夕さ@ 

端子には細れないでください 

メモ U ス□ットの5ゾとボードの切り欠を®の位置を確認してから差し込 
んで < ださい。 

6 そのままま直方向に力を加え、ボードを奥まで巧し&む 

差し込んだ後、メモ U ス□ット両側のフックび切り欠き®にかかつている 
か確認してください。 

かかっていない場合には、指でフックを切り欠き®に引っかけてロックし 
てください。指で□ックさせる場合には、強い力は不要です。うまくロック 
でさないとさは、無理に押し込まずに、も5—度ボードを差しなおしてくだ 
さい。 
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パソコン内部に取り付ける 


しっかり差し込んでおかないと、故障の原因になりまず。 


7正しい手順で本体の ルーフカバーを 取り付ける 

ルーフカパ'-の取り付け方につい口ま、 r 本体の開けちと閉め功 （1 20ぺ一 
ジ)をご覧ください。 

RAM ボードの取0かし方 

1正しい手順で本体の ルーフカバーを 外す 

ルーフカバーのがし方については、陆体の開けちと閉めち」（120ぺージ） 
をご覧ください。 

2 メモ U ス□ットの両側のフックを外側に開き、ゆっくりとボードをま直 
に引き抜く 



電源コードやディスプレイケーブルなど、本体に接続されているケー 
カレは本体か6ずべて取りがしてください。 

-フックを開きずざて破損してしまわないよラに気を付けてください。 

-メモリは、大変壊れやずい部品でず。取りがした増設 RAM ボード 
および標準で付いている RAM ボードは、大切にな管してください。再 
セットアップをおこな5と走に必要となる場合びありまず。 

-メモ U ス□ットの周りの部品を傷つけないよ5気を付けてください。 

3正しい手順で本体の ルーフカバーを 取り付ける 

ルーフカバーの取り付けちについては、 r 本体の開け方と閉めち」 （1 20ぺ一 
ジ)をご覧ください。 





増やしたメモリ容量を確認する 


パソコンの電源を入れ、「メモ1」を確認する」 （1 32ページ)の手順で増やしたメモ 
U び本当に使えるようになったかどうかを確認します。 



® メモ U を増設した場合、初期化のため、電源を入れてか5ディスプレイの画面 
が表示されるまで時間びかかることがありまず。 

メモリび増えていなかつた6 

表示されたメモ U の大ささび増えていなかつた場合には、なのことを確認して< 
ださい。 

-メモリび正しく取り付け S れているか？ 

. このパソコンで使える増設 RAM ボードを取り付けているか？ 















このパソコンのおすすめ機能 



ここでは、このパソコン特有の機能について説明していま 
ず。パソコンの設定び終わった S 、 この章の説明を読んで、 
このパソコンを使いこなしてください。 


別売の PC 1」モーターから接続ずる . 142 
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9 このパソコンのおすずめ機能 


別売の PC リモーターから 
接続する 


■ PC リモーターか 5このパソコ ■ 
；ンに接続ずるための設定を紹; 

* かしまず。 ■ 

♦ ♦ 


( PC リモーターで遠隔操作 

別売の PCU モーターを使ラと、このパソコンが置いてある場所とは別の場所から 
U モート接続して遠隔操作することがでをます。 

-「リモートスクリーン」機能を使用ずることで、 PC リモーターか5、このパソ 
コンのソフトや機能を利用できまず。 

• 「ファイル乾送」機能を使用ずることで、データの送受信ができまず。 

無線 LAN アクセスポイントのあるレストランやカフェなどから、このパソコンに 
アクセスし、自宅で PC を操作するのと同じよラに利巧することが巧能です。お気 
に入りのビデオ和写真ち、宅内からでち宅外からでちネットワークを介して利用 
することがでをます。 

このパソコンと PCU モーターとの U モート接続には、セーフコネクトといラ 
VPN(Virtual Private Network ) 技術を用いることで、安全にデータ通信をおこ 
なっています。セーフコネクトは接続処理に電子メールを使用するため、電子一 
ルのアカウントが必要になります。 

-リモート接続に必要な電子メールのアカウントは、専用でなくてち利用巧能 
です。 

-セーフコネクト機能を搭載したパソコンを複数台使用する場合は、パソコン 
ごとに異なるメールアカウントび必要になります。 

-使用可能なメールは、 SMTP と POP 3 で通信する種類のちのです。 Gmail 
(SMTP over SSL/POP over SSL ) や Live MaiKweb メール）、広告び入 
るメールは使用で舌ません。 

-リモート接続を使用する場をは、このパソコンを、 DHCP 機能と UPnP 機能 
に対応したルータに接続する必要があります。 



( PC リモーターを利用するために 

I 

PC IJ モーター について 

PCU モーターとは、パソコンの遠隔操作がでをるモバイル端末です。 

PCU モーターには、ノートタイプの Lui RN とポケットタイプの Lui RP がありま 
す 。 Lui RN はノート PC と同じ形状をしているため、パソコンを使い慣れている 
ちには使いやすいのが特長です 。 Lui RP は、よりコンパクトなため持ち運びに便 
利です。 
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ご利用の目的に合わせて、別途ご購入 < ださい。 

PCU モーターヴーバボード用の LAN ケーブルを別途ご購入ください。 




Lui RN Lui RP 

ネットワークの爱件 

インターネット（ブ□-ドバンド)接続環境は舊っていまずか？ 

外出先からこのパソコンに接続するため、ルータでグローバル IP アドレスを 
取得でをる環境び必要です。 FTTH での接続を推奨します。 


® インターネット接続について詳しくは、 r 第已章これか5インターネットを始 
めるかたへ J をご覧ください。 



PCiJ モーターの初期設定をおこなラ 



このパソコンと PCU モーターを同ーネットワークに接続し、それぞれ初期設定を 


おこないます。 


初期設定をおこなラ前に、なの点を確認して < ださい。 


-ディスプレイ、オーディオケーブルび接続されているか 
. LAN ケースレび正しく接続されているか 

PCU モーターをご使用になる場合は、ディスプレイケーブル、才ーディオ 
ケーブルび本体、 PCU モーターサーバボード、ディスプレイと正しく接続さ 
れている必要びありまず。接続について詳しくは、第2章の r 接続完成図 J ( 19 
ぺージ)をご覧ください。 

- PCU モーターをご使用になる場合は、このバソコン本体の LAN コネクタの 
ほかに PCU モーターサーバボードの LAN コネクタとルータを、 LAN ケーブ 
ルで接続ずる必要びありまず。接続について詳しくは、第已章の r ブ□-ドバ 
ンド接続の設定」の、「図のよラに接続ずる」 （9 吕ぺージ)をご覧ください。 
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このパソコンのおすずめ機能 


( PC リモーターの利用に関するま意 

PC 1」モーターを利用する場合、なの点にま意してください。 

- PC リモーターか5リモート接続ずるには、このパソコンの電源をシャットダ 
ウンせずに、スリープ状態または休止状態にしておく必要びありまず。 



DVD / CD ドライブにブルーレイディスクや DVD び入っていると、 PC リモー 
ターか6リモート接続でをません。 

PC リモーターか5このパソコンに接続している間、このパソコンのディスプレ 
イ画面は出力されません。 

このパソコンに同時に2台!•ソ上の PC リモーターを接続して利用ずることはで 
をません。 

PC リモーターか6リモートスクリーン接続ずる場合、このパソコンの解像度を 
自動のに WXGA (1280 X 7 色 8) へ切り替えてか5接続しまず。このため、この 
パソコンのもとの解像度び WXGA 1 •ソがの場合、リモートスクリーン接続前後で 
画面レイアウトが乱れる場合がありまず。 



PC U モーターの機能や操作ち法の詳細、ま意事項については 、 PC 1」モーターマ 
ニュアルおよび、 Lui のホームぺージ （ htt |3:// l 21 ware . com / lui /) をご覧くださ 
し、。 
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* ここでは 、 「WinDVD for NEC 」、\ 
rWinDVD BD for NEC 」 で CPRM = 
I コンテンツを再生ずるためのアップ: 
\デート手順を説おしまず。 

CPRM Pack を巧償ダウン□—ドする 

CPRM ①アップデートには、インターネットに接続できる環境び必要でず。 

-手順のを中で「ユーザーアカウント制御」画面び表示された5、画面の表示を 
見なび6操作してください。 

1「ソフトナピゲーター」 -mVD’CDJ-rDV □を見る」- rWinDVD 」 の r ソ 
フトを起動ずる」をク U ックずる 

rWinDVD for NEC 」 び起動します。 

© ブルーレイディスクドライブモデルの場合は、「ソフトナビゲーター J - 
mVD . CDJ - mVD やブルーレイディスクを見る J-「WinDVD BD 」 ①「ソ 
フトを起動ずる」をク U ックし 、 rWinDVD BD for NEC 」 を起動してく 
ださい。 

2 メイン画面でもク U ックし、表示されたメニューか5に PRM Pack を 
ダウン□ー ド」をク U ックずる 

自動的に Internet Exi 310 rer が起動し、登録画面が表示されます。 
InterVideo に登録されている電子 ><- ルアドレスとパスワードを入力して 
「サインイン」をク U ックします。 



- InterVideo に登録されていない場をは、「登録」をクリックし登録を 
Ww もてなごてください。 

- DVD / CD ドライブに CPRM コンテンツの含まれるディスクをセット 
して表示された画面で roK 」 をクリックしても、登録画面が表示され 
ます。 

3 「 DownloadNow 」 をク U ックして 、 CPRM Pack をダウン□-ドずる 


CPRM のアップデート 
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rWinDVD for NEC 」 または 「WinDVD BD for NEC 」 を終了する 


5 ダウン□-ドした CPRM . exe を起動ずる 

インストールび開始されます。画面の指示にしたびい操作してください。 

0 「Pack is successfully installed 」 と表示された5、 「0 K 」 をク U ッ 
クする 

7 rWinDVD for NEC 」 または 「WinDVD BD for NEC 」 を起動し、 
CPRM コンテンツを含むディスクを挿入ずる 

8 「ユーザーアカウント制御」画面び表示された5、画面の表示を見なび 
5操作ずる 

rWinDVD for NEC 」 または rWinDVD BD for NEC 」 び再起動され、再生び 
始まります。 
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ソコンのお手入れ 


! パソコンがちれたときなど、曰常の\ 
■ お手入れのしかたを説明しまず。 ■ 


® 水やめるま湯は、絶対にバソコン本体やキーボードに直接かけないでくださし、。 
故障の原因になりまず。 


準備するをの 



巧れびひどいとを 




水か城るま湯を含ませて、 
よくしぼった巧 


® シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないで<ださい。これ6の 
有機溶剤を含む化学ぞラきんち使わないでください。キーボードなどを傷め、 
故障の原因になります。 
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パソコンの電源を切つて、電源コードを巧いてか6 

お手入れの前には、必ずバソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。通常、パソコンを使っていない 
ときも、パソコンはス U - プ状態になっています。一度、 Windows を起動してから、「電源を切る（シャット 
ダウンする）」（已〇ページ)の手順で電源を切ってください。電源コードはコンセントから抜いてください。 
電源を切らずにお手入れをおめると、感電することびあります。 


パソコンる部の清掃のしかた 
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DVD / CD ドライブからディスクび •.♦ 

取り出せなくなったときは ：クが取り出"^ごく 完^き； 

- ■ の取り出し方を説明しまず。 ■ 

".♦ 

パソコンの電源が入っていないと、 DVD / CD ドライブのイジエクトボタンを押し 
てちディスクは出てをません。 

パソコンの電源が入っているにもかかわらず、ディスクトレイが出てこなくなっ 
た場含は、ソフトの異常な操作などでディスクが取り出せな<なっていることが 
考えられます。次の操作でディスクを取り出してください。 


この方法でディスクを取り出す前に、『パソコンのトラスレを解 ミ 夫する 本』 の 
「その他のトラブルがおきたとき」- roVD / CD ドライブか5ディスクを取り 
出せなくなった」をご覧になり、ディスクが取り出せないか試してください。 


この方法でディスクを取り出すときは、ディスクにアクセスしていない ( CD / 
バードディスクアクセスランプが点:) a 、 点滅していない)ことを確認してくだ 
さい。アクセス中に取り出そラとすると、データが失われたり、ディスクが使 
えなくなる場合があります。 

DVD / CD ドライブのカバーは、イジェクトボタンを巧すと、自動的に開くよ 
ラになっています。イジェクトボタンを巧してもカバーが開かないときは、 
必ずこの手順でディスクを取り出してください。カバーを無理に開こラとす 
ると、カバーが壊れる場をがあります。 


A 注意 


〇 ぺーバーク y ップを使5と宝は、ぺーパーク y ップのとびった部分 
で指を切ったりしないよ5に、ま意して巧業してください。 

1太さび 1.3mm 程度、まっすぐな部分の長さび 4 已 mm 程度(指でつまむ 
部分を除ぐ）の針金を用意する 

大さめのペーノてーク U ップを伸ばして作ることびでをます。 



2パソコン本体の電源を切る 

3正しい手順で、 ルーフカバー をがず 

ルーフカバーの外しちは、「本体の開けちと閉めち」 （1 20ページ)をご覧く 
ださい。 
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ディスクトレイの下の直淫 2 mm 程度の巧に、手順1で作った針金を差 
し込み、強く巧し込む 



ディスクトレイび己〜1已 mm ほど飛び出します。 


5 ディスクトレイを手前に引き出し、ディスクを取り出す 



このあたりを軽く指で 
つまむよラにして、静 
かに引を出ず 


6 ディスクトレイの前面を、イジエクトボタンを押さないようにま意しな 
び5、ディスクトレイびもとどおりに収納されるまで巧し込む 



7 パソコン本体の ルーフカバーを 取り付ける 

ルーフカバーの取り付けちは、「本体の開けちと閉めち」 （1 20ページ)をご 
覧ください。 


151 







アフターケアについて 


■ このパソコンに対する巧守サービ ■ 
;スや、消'耗品•有寿命部品の内容に I 
■ ついて説明しまず。 ■ 

♦ 事 


( 巧守 サービス について 

保守サービスについては、 NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせくださ 
し)。詳しくは、添付の『121 ware ガイドブック』をご覧ください。 



® NEC 121コンタクトセンターなどにこのパソコンの修理を依頼する場をは、 
設定したパスワードを解除しておいてください。 

( 消耗品と有寿命部品について 

このパソコンには、消耗品と有寿命部品び含まれています。ま定してご使用いた 
だ<ためには、定期的なな守による部品交換び必要になります。特に長期間連続 
して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換びお要です。 



種類 

内容説明 

該当品または部品(代表例） 

消韩品 

使用頻度や使用量により消耗の進行が 
異なります。お客様ご自身でご購入い 
ただを、交換していただくちのです。 
本体の保証期間内であってちち償にな 

0ます。 

フ□ッピーディスク、 
CD - ROM ディスク、 

DVD - R 日 M ディスク、 

SD メモリーカード、 
メモリースティック、 
乾電池など 

有寿命部品 

使用頻度や徽副寺間、使用環境によって 
摩耗、努化の進行に大きな差が生じ、修 
理による再生ができなくなる部品です。 
本体の保証期間内であっても部品代は 
有償になる場合があります。詳しくは、 
NEC 121コンタクトセンターの修理 
受付窓□にご欄炎くださし、。 

ディスプレイ、 

八ードディスクドライブ、 
DVD / CD ドライプ、 
キーボード、 

マウス、 

フアン 


記載部品は代表例でず。機種により構成部品び異なりまず。詳しくは、 r 仕様一 
覧」をご覽ください。 

有寿命部品の交換時期の目まは、1曰8時間のご使用で1年36已曰として約已年でず。 
上記期間はあくまでち目をであり、上記期間中に故障しないことやお償修理をお約 
束ずるちのではありません。 

また、長時間連続使用等のご使用状態や、温湿度を件等のご使用環境によっては早期 
に部品交換が必要となり、製品のな証期間内であっても有償となることびありまず。 

本製品の補修用性能部品の最ほ保有期間は、 PC 本体、オプション製品について 
は製造巧切を6年でず。 
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I パソコンの譲渡、廃棄、 
改造について 


■ パソコンを他人に譲るとき、廃棄ずると ■ 
;さのを意事項を説明しまず。また、パソ; 

J コンの改造はおこなわないで<ださい。 ■ 

♦ ♦ 



このパソコンを譲渡するには 


バソコン内の A - ドディスクには個人のに作成した情報びをく含まれていま 
ず。第=ちに情報が漏れないよラに、譲渡の際にはこれ5の情報を肖 ij 除ずるこ 
とをおずずめしまず。このバソコン① A - ドディスクのデータを消去ずるち法 
については、『パソコンのトラカレを解巧ずる本』①巧セットアップディスク 
を使って再セツトアップずる J - rA - ドディスクのデータ消去」をご覧くださ 



し、。 


- PCU モーターサーバボード上のデータを消去ずる方法については、 rpcu 
モーターサーバボード上のデータ消去に関ずるごを意」 （1 已6ぺージ)をご覧く 
ださい。 

譲渡するお客様へ 

このパソコンを第=者に譲;度(売却)する場合は、なの条件を満たす必要びありま 


す。 


1. 本体に添付されているずべてのちのを譲ミ度し、複製物を一切巧持しないこと。 

2. さソフトウエアに添付されている r ソフトウエアのご使用を件」の譲渡、移励こ 
関ずる条件を満たずこと。 

3. 譲;度、移転び認め S れていないソフトウ I アについては、削除した後譲渡ずる 
こと(本体に添付されている r ソフトウエア使用を件適巧一覧」をご覧くださ 
い)。 

《第=ちに譲;度病却)ずる製品をお客様登録している場 S ホ、 121 ware.com 
のマイぺージ ( http :// 121 ware . com / my /) の保有商品情報で削除いただく 
か、または E メールアドレス webmaster @121 ware.com 宛にご連絡くださ 
い。 

譲渡を受けたお客様へ 

NEC ノ ソナル商品総合情報サイト n 21 ware . com 」 での登録をお願いします。 

http ://121 ware . com / my / にアクセス 
♦はじめて登録ずるかた 
r 新規取得」をクリックして登録 
参前/\ガキ、オンライン、 FAX などで登録されたかた 
r インターネット1•: m のち法でご登銀きみのちはこち5」をクリックして登録 
参ずでに□グイン ID をお持ちのかた 

「□グイン」をクリックして、□グインを、保有商品情報の r 新規•追加登録」 
で登録 
























インターネットに接続でをないかたは、お客様登録に必要ななの事項を記入し、 
郵送してください。 

1. 本体型番、型名のいずれかとな証書番号 

(本体背面/側面または保証書に記載の型番/型名のいずれかと製造番号） 

2. 氏名、住所、電話番号、 E メールアドレス、中古購入された場合はそのご購入巧、 
ご購入曰 

3. 121 ware お客様登録を号 

a ソ前登録されてずでに「121 ware お客様登録ま号」をお持ちのかたは、記入 
をお願いしまず。） 

宛巧 

干1 43-8691 まま都大森郵便局秘書箱已号 
NEC 121 ware 登録センター係 


^このパソコンを廃棄するには 


本製品は r 資源有効利用促進ま」に基づ < 回収再資源化対応製品で 
す。 PCU サイクルマークび銘板(パソコン本体の左側面または背 
面にある型ま、製造番号び記載されたラベル）に表示されている、 

または PCU サイクルマークのシールび貼り付けられている弊社製 
品は、弊社び責任を持って回収、再資源化いたします。希少資源の再利用のため、 
不要になつたパソコンの U サイクルにご協力ください。 


巡 

I 」サイクル 


当該製品をご家庭から排出する際、弊社規約に基づ < 回収'再資源化にご協力いた 
だける場合は、別途回収再資源化料金をご負担いただ < 必要はありません。 


廃棄時の詳細については、 NEC パーソナル商品総合情報サイト 

ri 21 ware.comj ( URL ： http :// l 21 ware . com / support / recyclesel /) 

をご覧ください。 

なお、下記の窓□でち廃棄についてお問い合わせいただけます。 

NEC 121コンタクトセンター 

回収リサイクルのお問い合わせ受付時間: 9:00- 17:00( 年中お休） 

ほ 0120 -977-1 21 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 


154 







携帯電話や PHS 、 もしくは IP 電話など、フ U —コールをご利用いただけないお客 
様は下記電話番号へおかけ<ださい。 

03-6670-6000( ま京）(通話料金はお客様負担になりまず） 

※電話番号をよくお ffi かめになり、おかけください。 

当該製品び事業ちから排出される場合(産業廃棄物として廃棄される場合)、当社 
は資源有効利用促進法に基づを、当社の回収 • U サイクルシステムにしたびって積 
極的に資源の有効利用につとめています。廃棄時の詳細については、下記のホー 
ムページで紹介している窓□にお問い合わせください。 

URL ： http :// www . nec . co . jp / eco / ja / products /3 r / shigen _ menu.html 

※本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することびあります。 

A - ドディスク、メモ y — 力ード上のデータ消去に関するごを意 

© 本内容は r バソコン①廃棄•譲渡時の A - ドディスク上のデータ消去に関ずる 
ごを意」①趣旨に添った内容で記載していまず。詳細は LJ 下のホームぺージを 
ご覧ください。 

http :// itjeita . or . jp / perinfo / release /0204 11 .html 

パソコンの八ードディスクやメモ U —カードには、お客様び作成、使用した重要 
なデータび記録されています。このパソコンを譲ミ度または廃棄するとをに、これ 
らの重要なデータ内容を消去することび必要になります。「データやファイルの 
消去」、「八ードディスクの初期化（フォーマット)」、「メモ U —カードの初期化 
(フォーマットり、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなラと、記録さ 
れたデータの管理情報び変更されるために Windows でデータを探すことはでを 
なくなりますび、八ードディスクやメモ U —カードに磁気的に記録された内容び 
完全に消えるわけではありません。 

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、八ードディスクや 
メモ U —力ードから消去されたはずのデータを読み取ることび可能な場合びあ 
り、悪意のある人によって予期しない用途に利用されるおそれびあります。 

お客様び廃棄•譲渡などをおこなう際、 A — ドディスクおよびメモリーカード上の 
重要なデータの流出トラブルを回避ずるために、記録されたをデータをお客様の 
責任において完全に消去ずることび非常に重要でず。データを消去ずるためには、 
専用ソフトウェアまたはサービス（とちに有償)を利用ずるか、ドディスク上 
のデータを金おや強磁気により物理の•磁気のに破壊(メモリーカードの場合は、 
金植による物理の破壊のみ）して、読めなくずることを推奨しまず。 




付 


このパソコンでは、再セットアップディスクを作成して、八ードディスクのデー 
夕消去びでをます。詳しくは『ノ f ソコンのトラブルを解まする本』の r 再セットアッ 
プディスクを使って再セットアップする」 - r 八ードディスクのデータ消去」をご覧 
<ださい。 

また、八ードディスクやメモ U - 力ード上のソフトウェア （0 S 、 アプ U ケーシヨ 
ンソフトなど）を削除することなく譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾 
契約に巧触する場合びあります。十分な確認をおこなってください。 

PC リモーターヴーバボー ド上の データ 消去に関するごま 意 

この) てソコンに搭載されている PC 1」モーターヴーノ（ボードでは、 PCU モーター 
の設定をおこなラと、 個人情報(メールアドレス)やパスワードなどをなをします。 
第=者に譲ミ度または廃棄の際には、 PCU モーターサーバボード初期化ツールを実 
行し、これらの情報を削除してください。 

PC 1」モーターヴーノくボード 初期化 ツールは、「スタート 」- r すべてのプログラム」- 
rpcu モーター」- rpcu モーターヴーノ（ボード 初期化 ツール」 で起動することび 
でをます。 
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Ij ± 様一覧 



VALUESTAR R 本は仕様一覧 



型ち 

VR 白 70 /RG 

VR 500 /RG 

塑番 

PC - VR 970 RG 

PC - VR 500 RG 

インストール OS •ヴポート 0 S 

Windows Vista ® Home Premium with Service Pack 1( SPl ) 正規版※]※ 2 

CPU 




インテル® Core ™ 2 Quad プ□セツサー 
曰已巨00 (己. 40 GHz ) 

インテル® Core ™ 2 Duo プ□セッヴー 

E 4500 (己. 20 GHz ) 


己巧キャッシュメモ U 

8 MB 

2 MB 

パスク□ック 

システムパス 

1，0己曰 MHz 

800 MHz 


メモリパス 

667 MHz 

チップセット 

インテル®日33 Express チップセット 

メインメモリ 

《3《4《37 

標準容量/最大容量 

2 GBCDDR 2 SDRAM/DIMM 2 GBX 1、 PC 2 -已300巧広、デュアルチャネル巧応巧能※己)/ 

4 G 己※已 


ス□ット数 

□ IMM ス□ット X 2 [空を： 1] 

表を機能 

ディスプレイ[型番](詳細は別表をご覧ください） 

1日型ワイドなーパーシャインビュー EX お晶） [ F 19 W 1 A ( W )] 



表示寸法(アクティブ表示エリア） 

4080 A /) X 2 已已 （ H)mm 



画素ピッチ 

0.284 mm 



LC □ドット抜けの割合※7 

0.00018% む下 


表示色 
(解像啟※8 

本体添付ディスフレイ 

最大約1,670万色※ 9(1,440 X 白00ドット、1 ,024 X 7 己8ドット※10、80 0 X 日〇〇ドット※ 10) 


本機のヴポー 
卜する表示 

デジタルディ 
スプレイ 

最大約1.已70万色 C 1’ 440 X 日00ドット、1.024 X 768 ドット、80 0 X 巨〇□ドット）※11 



モード 

アナ□グディ 
スプレイ 

-※12 




HDM 胺続時 

—※12 


グラフィックアクセラレータ 

NVIDIA ® GeForce ® 8400 GS 


グラフィックスメモリ※38&13 &14 

最大1,0己 3 MB &1 已 

ドライブ 

A - ドディスクドライブ※16 

約已〇 0 G 日 (Serial ATA 、 高速7.200回転/分） 



Windows ® 

システムから 

C ドライブ/ 
空を容量 

が I 83 G 巨/約日 0 G 巨 



認識される 
容量※17 

D ドライプ/ 
空を容量 

が]3巨巨 G 己/約3己 6 GB 


BD / DVD / C □ドライブ 

C 詳細は別表をご覧ください） 

ブルーレイディスクドライブ 

( DVD スーパーマルチドライブ機能付を）※18 

DVD スーパーマルチドライブ 
[ DVD - R/+R 2層書込み] 

サウンド機能 

スピーカ 

添付の液晶ディスフレイに内蔵(ステレオ （1 W +1 W )) 


音源/サラウンド機能 

インテル® High Definition Au 出□準拠(最大1日 2 kHz / 己4ビット※1日、ステレオ PCM 同時録音 
再生機能、 MIDI 再生機能 [ OS 標準])、 3 D 才ーディオ (Direct Sound 3□対応)、マイク機能（ノイ 
ズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング） 


サウンドチップ 

Rearre 地製 ALC 262 搭載 

通信機能 

LAN 

1000 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 0己 ASE-T 巧広 

U モートスク U 

ーン機能 



PC U モーターサーバボード 

拡張ス□ツト 

PCI Express xl 6 ス□ツト（□-プ□ファイル / A - フ ）x ] [空を： 0] 

PCI Express xl ス□ツト （ M — フ ）x 1[空き：1 ] 

PCI ス□ツト （ A - フ ） x 1[空き： □] 

ベイ 

已型ベイ：1ス□ット（日 D / DVD / CD ドライプで占ち済）控き:〇] 

内蔵3.己型ベイ：1ス□ット ( A - ドディスクドライブで占有済）[空き: 0] 

入力装置 

キーボード 

PS /2 小型キーボードり0日キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付を） 


マウス 

光センサー USB マウス(横スク□-ル機能付き※3日） 
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型名 

VR 白 70/RG 

VR 已〇 0/RG 

か部インター 

フェイス 

USB&20 

4ピン X 巨 [USB 2.0] 

IEEE]3g4(DV) 

4ピンXI 

ディスプレイ 

□VI-I に日ピン、 HDCP 対応※ 21)x 1&3〇※22 

PS/2 

ミニ DIN 巨ピンX1※己3 

LAN 

RJ45X1 

サウンド関連 

光デジタルオーディオ 
(S/PDIF) 出力 

角型XI 

ライン入力 

ステレオミニジャック x 1 (入カインピーダンス 20 kn 、 入カレベル IVrms) 

ライン出力 

ステレオミニジャックXIぷ31(出カインピーダンス 22kn、 出カレべ J レ IVrms) 

マイク入力※2已 

ステレオミニジャックXI ( マイク入カインピーダンス 20k0、 入カレベル lOOmVrms (マイク 
ブースト有効時は已 mVrms)、 パイアス電圧2.己V) 

ヘッドフォン出力 

ライン出力と共巧(へッドフォン出カインピーダンス1日〜1 OOn r 推興320」《26、出力電力 
已 mW /32 n ) 

力ードス□ット 

メモ IJ 一力ード 

トリフルメモ U- ス□ット X]&27[SD メモ U— 力ード (SDHC メモリーカード）※28、 

メモ U- スティック（メモ U- スティック PRO、 メモ U- スティック PRO-HG デュオ）※己日、 
xD- ピクチャーカード] 

PC 力ード 

Type 口 x2(Typelx 1ス□ットとしても使用巧、 PC Card Standard 準拠、 CardBus 巧応） 

PC IJ モーター 
サーバボード 
関連 

PC 入力 

映像入力 

映像入力 X1&30 

オーディオ入力 

ステレオミニジャックXIぷ31(入カインピーダンス lOkn、 入カレベル IVrms) 

ディスプレイ 

出力 

映像出力 

映像出力 xl《32 

才ーディオ出力 

ステレオミニジャックXI《24(出カインピーダンス lOOn 、 出カレベル IVrms) 

LAN 

RJ45X1&33 

かお寸法 

本体(突超部除く） 

日日 (W)x388(D)x372(H)mm《34 

220 (W)x388(D)x372(H)mm (スタビライザ設置時） 

キーボード 

3日巨 (W) X 172 CD) X 33(H) mm 

質量 

本体 

約1 Ik 有 

キーボード/マウス 

が]800呂/が]93邑 

電源 

AC100V±1 0%、 50/60HZ 

消費電力 

標準/最大/ス IJ ープげ態時 

約日 2W /約 243W /約 4W 

約6日 W /約1 63W /約 4W 

省エネ法に基づ<エネルギー消費効率※3已 

J 区分0.000己巨 (AAA) 

腔分0.0011 (AA) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

ミ豆湿度条件 

1□〜35で、20〜800/〇(ただし結露しないこと） 

主なソフトウェア 

Microsoft® Office Personal 2007ぷ3巨 

主な添付品 

マニュアル、電源コード、才ーディオケーブル、 PC ーボード接続ケーブル、ボードーディスフレイ 
接続変換ケーブル(メス） 



上記の巧容は本体の八ードウエアの仕様であり、オペレーテイングシステム、アブ U ケーシヨンによっては、上記の八ードウエアの機能をサボートしていない場 
合びあ0ます。 
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《 1 : 32ビット版、日本語版です。添付のソフトウェアは、インストールされている 0 S でのみごが用でさます。別売の 0 S をインストールおよびご利用する 

ことはでさません。 

《 吕：ネットワークでドメインに参加する機能はあ0ません。 

SSS 3 :増設メモ IJ は、 PC - AC - ME 024 C (1 G 曰、 PC 吕-已30日）、 PC - A 巳- ME 02 巨 C (吕 GB 、 P 巳吕-巳30 0) を推奨します。 

《 4:他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するちのではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださ 
るよラお願いいたします。 

《 己：増設するメモ IJ の細み合わせによってシングルチャネル動作となることがあ0まず。 

《 6 :最大 4 GB のメモリを搭載可能ですが、 PCI デバイスなどのメモ U 領域を確 f 呆するために、すべての領域を使用ずることはでさません。なお、装置構成に 
よってご利巧可能なメモリ宮量は異な0ます。 

《 7 :に013406-吕の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

《 8 :本体添付ディスプレイの最大解像度よりかさい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面を体に表おしまず。ただし、拡大表示によってで字や線な 
どの太さが不均一になることがあ0ます。 

《 日：本体添付ディスプレイのフレームレートコント□ールによ0実現。 

《10:1 ，440 X 日00ドットな列の解橡度ではアスぺクト比(画面縦横比)を保つために画面の左ちまたは上下左ちが黒表示となる場合があります。擬阳のに 
画素を拡大して表示しているためで字などの線がぼやけて表示される場合があ0ます。 

《11:本体添付ディスプレイけ列はご和巧いただけません。 

《1吕：接続はでさません。 

《13:パソコンの動作状況によりグラフィックスメモ U 容量が最大値まで変化します。搭載ずるメインメモ U の容量によって利用可能なグラフィックスメモ 
U の総容量は異なります。が用可能なグラフィックスメモ U の総宮量とは 、 Windows Vista ® 上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含 
んだ最大の宮量を意味します。 

《14:ディスプレイドライバ変更によ〇総宮量が変わる場合があ0ます。 

《1己：グラフィックボード上に2已巨 MB 搭載。 

《16:1 GB を10憶パイトで計算した場合の数値でず。 

《17:ち記むがの宮量は、再セットアップ用領域として占有されます。 

《18:ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があった0、 CPU 負荷などの A — ドウェア資 
源の関保で音びとぎれた0映像びコマ落ちずる場合があ0ます。 

《1日：量子化ビットやサンプ IJ ングレートは、 0 S や使用するアブ IJ ケーシヨンなどのソフトウェアによって異な0ます。 

《吕0: USB ポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大已〇 0 mA 、 スリープ時は数十 mA 程度です。これな上の電流を消費するバスバワードの 
USB 機器は電源の寿命をほ下させるおそれがありますので接続しないでください。 

※引： HDCP とは "Hi 宜 h-bandwidth Di 呂 ital Content Protection " の略称で、 DV 階経由して送信されるデジタルコンテンツの不正〕ピー防止を目的とす 
る菁作権保護用システムのことをいいます。 HDCP の規格は 、 Digital Content Protection , LLC という団体によって、策定•管理されています。本製 
品の DVI は、 HDCP 技術を巧いてコピープ□テクトされているパーソナルコンピュータか日のデジタルコンテンツを表示することができます。ただし、 
HD 仁 P ①規格を要等が巧われた場合、本製品が故障していなくてを、 DVI の映像が表示されないことがあります。 

《吕吕：1/0プレート部に搭載されているアナ□グ RGB コネクタはご利巧でをません。 

《吕3:本機の PS / 吕端子は添付のキーボードのみ動作確認を巧っております。 

《吕4:ディスプレイに添付のオーディオケーブルを接続します。 

《吕已：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推駕します。 

《吕6:周波数特性を保罰する値ではあ0ません。 

《吕7:「マルチメディアカード （ MMC ) J はご利巧できません。著作権保護機能には対応しておりません。ただし、添付ソフト rSD - MobileImpactforNEC 」 
を使用した塌合には、 「 SD メモリーカード」、 rSDH 巳メモリーカード J の菁作樹呆護機能対応となります。 

《吕8: 「 SDI 0 力ード」には対応しておりません。 「 min 旧 D 力ード_!、 「 micros □力ード J をご掩用の場合には、 SD 力ード変換アダプタをご利用ください。 

microSD カードー min 旧 D カード変換アダプター SD カード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「 min 旧□カード」、 
「 microSD 力ード」の取扱説明書をご覧ください。 

※吕日： 「メモ U - スティックデュオ」をご使用の場合には、「メモリースティックデュオ J アダプターをご利用ください。「メモリースティックマイク DKMg ) 
をご使巧の場合には、「メモ U - スティックマイク DKMg ) スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモ U - スティックマイク DKMg ) 
一 r メモ U — スティックマイク nJtM 吕) デュオサイズアダプター-叶メモ U — スティックデュオ」アダプターの 2 サイズ変換には対応してお 0 ません。 
詳しくは「メモリースティックデュオ」、「メモ U - スティックマイク □ J ( M 2) の取扱説明書をご覧ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対 
応してお0ます。ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し/書込みにかかる時間は異な0ます。「メモ U — スティック PR 0 -HG デュオ」の8 
ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。善作権な護機能(マジックゲート）には対応しておりません。 

《30: DVI - I と映像入力を添付ケーブルで接続ずる必要があ0ます。 

《31:ライン出力とオーディオ入力を添付ケーブルで接続ずる必要があ0まず。 

《32:添付のディスプレイとの接続のみ動作確認を行ってお0ます。 

《33: IJ モートスクリーン機能専用です。 0 S か5は使巧でさません。 

《34：本機を横置さにしてのご使用はサポートしてお0ません。 

《3已：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したちのです。吕〇07年度基準で 
表示しております。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%け上200%末満、 AA は達成率吕〇0%な上巳00%末満、 AAA は達成率已〇0%む上を 
W します 0 

《36: Microsoft ® Office 2007 Service Pack 1をインス! -- ル済み。マニュアル添付。 

《 37: メインメモリの一部をグラフ ィッ クスメモリとして使用しまず。 

《38:グラフィックスメモリは、専巧グラフィックスメモリとメインメモリの一部の両方を使巧します。 

《39 :スク□-ル機能は、使用するソフトウェアによって動作び異なったり、使用できないことがあります。 
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( BD / DVD / CD ドラィブ仕様-覽 


ドライブ※！ 

ブルーレイディスクドライブ 

( DVD スーパーマルチドライブ機能付を） 

DVD スーパーマルチドライブ 

CDVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ) 

(バッファ アンダーランエラー防止機能付を） 
[ DVD - R/+R 2厦書込み] 

読出し 

CD - R 0 U 《2 

最大40倍速 

最大40倍速 


CD-R 

最大40倍速 

最大40倍速 


CD-RW 

最大32倍速 

最大40倍速 


DVD-ROM 

最大16倍速 

最大1己倍速 


□ VD-R 

最大16倍速 

最大10倍速 


□ VD+R 

最大16倍速 

最大10倍速 


□ VD-RW 

最大8倍速 

最大8倍速 


□ VD+RW 

最大8倍速 

最大8倍速 


□ VD - RAM 《8 

最大引音速 

最大12倍速 


□ VD - R に層)※已 

最大8倍速 

最大8倍速 


DVD + R に層） 

最大8倍速 

最大8倍速 


BD-ROM 

最大4倍速 

- 


BD - R (1 層)※11 

最大4倍速 

- 


BD - R に層)※ 11 

最大4倍速 

- 


BD - RE (1 層） 

最大2倍速 

- 


BD - RE に層） 

最大2倍速 

- 

書込み/ 

CD-R 

最大40倍速 

最大4□倍速 

書換え 

CD - RW 》3 

最大10倍速 

最大10倍速 


□ VD - R 《4 

最大16倍速 

最大1巨倍速 


□ VD+R 

最大16倍速 

最大1巨倍速 


□ VD - RW &7 

最大日倍速 

最大6倍速 


□ VD+RW 

最大8倍速 

最大8倍速 


□ VD - RAM &8 

最大5倍速※日 

最大12倍速※10 


□ VD - R に層)※ 6 

最大8倍速 

最大8倍速 


□ VD + R に層） 

最大8倍速 

最大8倍速 


BD - R (1 層)※ 1] 

最大4倍速 

- 


BD - R に層)※ 11 

最大4倍速 

- 


BD - RE り層）※12 

最大2倍速 

- 


BD - RE に層）※12 

最大2倍速 

- 


《 1:使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していなし、場合びあります。 

《 吕 ： Super Audio C □は、 A イブ U ツドの CD Layer のみ読出し可能でず。 

《 3 : Ultra Speed CD - RW ディスクはご巧用になれません。 

《 4 : DVD - R は、 DVD-R for General Ver .2.0/2.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。 

《 己：追記モードで記録された DVD - R (2 層)ディスクの読出しはサボートしておりません。 

《 6 : DVD - R に層)書込みは、 DVD-R for DL Ver . 3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応でず。 

《 7 : DVD - RW は、 DVD - RWVer . l .1/1.2 に準拠したディスクの書換えに対応しています。 

《 8 : DVD-RAM Ver .2.0/2.1/2.2 (片面 4.7 G 日）に準拠したディスクに対応していまず。また、力ートリツジ式のディスクは使用できませんので、力ート 

U ツジなし、あるいはディスク取り出し可能な力ートリツジ式でディスクを取り出してご利巧くださし、。 DVD-RAM Ver . l (片面吕 .6 GB ) ①読出し/書 
換えはサポートしておりません。 

《 日： DVD - RAM 1 2倍速ディスクの書込みはヴポートしておりません。 

《10 : DVD - RAM 12倍速書込みには、 DVD - RAM 12 倍速書込み対応した DVD - RAM ディスクが必要です。 

《11:目 D - RVer .1.1/1. 吕 /1.3( LTHTy 日 e 含む）に準拠したディスクに対応しています。 

《1吕： BD - REVer .2.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。力ートリツジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。 
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1,440 X 日 00 ドット L ソ外のお像度ではアスぺクト比(画面縱横比)を保つために画面の左ちまたは上下をちが黒表示となる場合があります。 

擬似的に画素を J 広大して表示しているためで字などの線がぼやけて表示される塌合があ0ます。 

HDCP とは" High-bandwidth Digital Content Protection " の略称で、 DVI を経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目のと 
する善作権保畫用システムのことをいいます。 HD 巳 P の規格は 、 Digital Content Protection , LLC という団体によって、策定•管理されています。本 
製品の DVI は、 HDCP ほ術を用いてコピープ□テクトされているパーソナルコンピュータか百のデジタルコンテンツを表示ずることができまず。ただ 
し、 HDCP の規格変更等が行われた場合、本製品が故障していなくても、 DVI の映橡び表示されないことびあります。 

倍013406 -2 のき準にしたびつて、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 


I 



r ディスプレイ仕様一覧 


ディスプレイ型番 

F 1 日 WIA ( W ) 

画面サイズ 

] 日型ワイド(スーパーシャインビュ ー EX あ晶） 

表示寸法(アクティブ表示 ェ U ア） 

408 ( W ) X 2 已已 ( H)mm 

画素ピッチ 

0.284 mm 

表示解像度 

1,440 X 900 ドット、1，024 X 7 巨8ドット※]《2、80 0 X 曰00ドット※]《2、巨 40 X 480 ドット※1※己 

インターフェイス 

DVI - D ( HDCP 巧応※3)、ミニ D - subl 已ピン、 へッ ドフォン出力 X 1、ステレオライン入力 X ] 

消費電力 

約 42 W 

かお寸法 

440 ( W ) X 2]0( D ) X 3 已1 ( H)mm 

賈量 

約 4.9 k 有 

LCD ドット抜けの割合※4 

0.00018% む下 

備考 

ステレオスピーカ （1 W +1 W ) 



12 3 4 
《《※ ^ 
























付 


その他のご注意 


[著作権に関するごを意] 

-お客様が複製元の CD - ROM や DVD - ROM などの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有して 
いなかったり、善作権ちか5複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または善作権法に違反する場合があります。 

-複製の際は、複製元の媒体の和巧許諾条件、複製などに関するま意事項にしたびってください。 

-お客様が録音•録画したちのは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権をに無断で使用することはでさません。 



[ BD / DVD / CD の読み込み/書き込みについて] 

-ブルーレイディスクでは著作権保護されたコンテンツを録画•編集•再生するために善作権保護技術 AA 巳 S を採用していまず。ブルーレイディスクを継続的に 
お使いいただくためには、定期的に AACS キーを更新ずることが必要でず。 AACS キーは録画•編集•再生ソフトウェアが表示するメッセージに従いインター 
ネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、善作権保護されたコンテンツの録画•編集•再をがでをなくなる可能性があ0ます。 
なお、善作権保護されていないコンテンツの録画•編集•再生にはま障はありません。今後、 AA 巳 S キーの提供に関する必要な情報は、ホームぺージ http:// 
121 ware.cDin/support/ にてお知 5 せいたしまず。 

-ブルーレイディスクの再生には、 nnter \/ ideoWinDVDBD ® fo 「 NECJ を使用してください。 

-市販のブルーレイディスクコンテンツ旧 D - ROM ) で、地域（リージョンコード）の設定が [ A ] ①ディスクや、本商品にプリインス! -- ルされている 
「 Ulead ® DVD MovieWriter®for NEC Ver . 引で作成したブルーレイディスクを再生することびできます。 

- DVD ビデオの再生は、ソフトウェアによる MPEG 吕再を方式です。 NTS 仁のみ対席しております。リージョンコード「吕_|、 「 ALL 」 iU 列の DVD ビデオの再生は 
行えません。再生する DVD ディスクおよびビデオ CD の種類によってはコマ落ちする場合があります。 DV □レコーダで記録された DVD で、書き込み形式によ 
り再生できないちのがあります。そのよラな場合は DVD レコーダの取扱説明書などをご覧ください。 DVD レコーダや他のパソコンで作成された DVD ブルーレ 
イディスクは、再生でさないことがあ0ます。 

-ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いて再生しているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、 CPU 負荷などの八ードウェア 
資源の関係で音がとざれたり、コマ落ちずる場合があ0まず。 

-コピーコント□—ル CD など一部の音楽 CD では、再生や CD 作成ができない場合がありまず。 

-別途アップデートを行うことで巳 PRM に ontent Protection for Recordable Media ) の善作権保護機能に対応ずることができます。 

-メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪かったり、ディスクの記録面がミちれている塌合など、 
読み取りできない場合があります。 

• 1吕 cmDVD / CD のみ再生でさます。 J \- 卜お、力ードおなどの特殊お状をした CD はヴポート対象列となります。 

-ブルーレイディスクドライブ搭載モデルでは AV 巳 HD 形式の ScmDVD 、 プルーレイディスクも巧用できます。 

-設定した書込み、書換え速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になりまず。 

-ライティングソフトウェアが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。 

- 「 Ulead ® DVD MovieWriter®for NEC Ver . 引で巧成した DVD やブルーレイディスクは各規格に対応した家庭巧の DVD プレーかレコー义ブルーレイディ 
スクプレーヤ•レコーダ、 DVD - ROM ドライブ搭載パソコン、ブルーレイディスクドライブ搭載バソコンで再生でさるあ式で巧巧されますび、一部の DVD プレー 
ヤ•レコーダ、ブルーレイディスクプレーヤ•レコーダ、 DVD - ROM ドライブでは再をできないことがありまず。また、メディアやプレーヤの状態により再生で 
さないことが友0ます。 

-ソフトウェアによっては書込み速度において最大速度を表示しない場合びあります。 

陋辺機器接続について] 

-接続ずる周辺機器および利巧するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があ0ます。 

-接続ずる周辺機器によっては対応していない場合があります。 

- US 日 1.1 対応の周辺機器ちが巧でさます。 USB 吕 .0 で動作するには US 巨 2.0 対応の周辺機器が必要です。 

- IEEE 1 3白4インターフェイスを装備した商品と化社製デジタルビデオカメラの連擲ま、機種により対応していない場合があります。 

-他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつさましては、動作を保証ずるちのではありません。化社製品との接続は、各メーカにご確認の上、 
お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。 

-光デジタルオーディオ出力端子に接続ずるオーディオ機器は 48 kHz のサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般の CD プレーヤ ’ MD デッ 
キ類と同様に、 SCMS (シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。 
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11 ルートブ巳クーター」日羊糸田目/义 
























f ほいこなす 


参パソコン各部の説明- 

-バソコンの機能 
-パソコンにつなげる 

•ソフトの紹介- 

-ソフトー覧 
-ソフトの追加と削除 

• Windows の操作- 

▼使いやすい設定に変更する 
-ま定した状態で使ラには 
-マウスポインタ（矢印)の速度を変える 
-ダブルク U ックのま度を変える 
-ダブルク1」ックの代わりの操作をする 
-マウスを左をを用にする 
- Internet Exi 310 rer を使いやすくする 
-コントロールパネルを表示する 
-デバイスマネージャを表おする 
-曰付と時刻を合わせる 
-ウインドウの開をちを変える 
-画面をクラシックま示にする 
-パソコン画面のデヴィンををえる 
-起動時やエラー時の音を変える 
-ドライブ文字を変える 
-パソコンの動作を速くする 
▼使いこなすためのコツ 
-パソコンのいろいろな終了方法 
-ソフトをすばやく起動する 
•ドラッグ&ドロップを使いこなす 
. ショートカットキーを使いこなす 



-住所の入力を楽にする娃 M 更ま号 S 辛書） 

-よ<使ラ言葉を登録してお<(単語登録） 

-入力ち式を選ぶ 
- IME 言語バーを表示する 
▼ファイルの使いち 
-ファイルとフォルダの基礎知識 
-「エクスプローラ」でファイルを操作する 
-「エクスプローラ」のさまざまな機能 
-ファイルを探す 
-便利な検索機能を活用する 
-ファイルやソフトをスタートメニューに 
表する 

-ファイルのバックアップと復元 
-システムの状態を復元する 
▼みんなで1台のパソコンを使ラ 
-みんなでパソコンを使ラ 
-パスワードを設定する 
. ユー ヴ ーを 追加する 
-「ユーヴーの切り替え」を使ラ 
-ファイルを共有して使ラ 



参121 ware . com 「お楽しみ」ぺージ 

\ __ 
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数字 


121 ware.com -4己、1已3、154 

121コンタクトセンター-3、154 

121ポップ U ンク-34 



A 

ADSL - 86. 89 

B 

目に LOBE -88 

C 

CapsLock -/I 

CATV -8目、8目、106 

CD-R 日 M や DVD -68 

CD/ ノ V— ドディスクアクセスランプ-己8 

CPRM -7日、146 

CyberSupport for NEC -77 

□ 

DVD/CD ドライフ-已8、150 

F 

FTTH -8目、87 


N 

NumLock - 59. 71 

P 

PCI ボード-12己 

PCI Express -12己 

PCU モーター -142 

PC U モーターヴーバボー ド - 13、巻末 

S 

Shift -71 

W 

Windows Vista -74 


かな 


お 

アース 線 - 17 

アフターケア-1己2 

インターネットの接続方法-86 

ウイルス-目目 

ウイルス対策ソフト-目目 

ウイルスチェック-1日日 

ウェルカムセンター-39 

お客様登録-43 

音量の調節-60 


G 

G シ U —ズ-3 

H 

HUB -115 

I 

ISDN - 86s 89 


か 

各部の名称 • 

型番- 

キーボード 


-巻末 

2 

9、29、己吕、71 


輝度の調節 
イ木止状態--- 
クリック… 


62 
己4 
27 


L 

LAN -115 
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再セットアップ-82 

再セットアップディスク-82 

サイドバー-39 

ヴポートナビゲーター-7已、172 

シャッ トダウン - 50 

周辺機器の移行-11日 

省電力機能-54 

スタビライヴ-8 

ス U —プ状態-54 

製造番号 - 2 

セキュ U ティ対策 - 41、目目 

セットアップ作業 - 21 

増設 RAM ボード - 131、134 

ソフトナビゲーター-72 

ソフトの移行 - 111 


パソコンを終了する-48 

バックアップ-80 

フ□-ドバンド接続-87、目1 

プ□バイダ-87、88 

ホームネットワーク-114 

保証書-2 

ボ U ュームボタン-己目 

ま 

マウス-10、2目 

><- ルソフトの設定-目己 

^モ U -1吕1 

—カード-63 

や 

ューヴーアカウント制御-83 

ユ_ヴ_名-29 


た ら 

ダイヤルアップ接続-8日、10日 ライ セ、'ス _111 

ディスプレイの接続 11 ライセンス条項-28 

了ー タの移 わ 107 ル—夕- 91、11 已 

デスクトップ画面-39 

デュアルチャネル-133 ね 

電源コード-17 ワンタッチスタートボタン-已9 

電源スイッチ-22、已3、已8、已日 

電源ランプ - 58 

電源を入れる-已3 

電源を切る-50 

添付品-3 

卜 U プルメモ U - ス□ット-已8、已已 


は 

八イブ1」ッドス U - プ-54 

パスワード-41、82 

パソコン各部の説明-78 

パソコンのいろは3-71 

パソコンの置を場所-4 
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MEMO 


MEMO 


MEMO 


r 


• 本体前面 • 


1 


各部の名称 （ 1 ) 



電源スイッチ/電源ランプ（む) 


トリプルメモリース□ット 
アクセスランプ 


トリプルメモリース□ット 

(尝 PRD 證 ，。漂 J 

IEEE 1394 ( DV ) — 
コネクタ （4 ピン）（胃） 

USB コネクタ（一^)一 

スタビライザ- 



ディスクトレイ 
イジェクトボタン 


DVD / CDK ライブ 


CD / A — ドディスク 
アクセスランプ （ g ) 


PC 力ード 
イジェクトボタン 


PC 力ードス□ツト （[3) 


(カバーを開いたところ) 


詳しくは、鱗 r ヴポートナビゲーター」 - r 使いこなす」 - r パソコンの機能」- 
r 各部の名称と役割」をご覧ください。 
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• 本体背面 • 


1 


各部の名称 （2) 



音声入力端子((《づ~) 

音声出力端子(を哉*) 

PS /2 キーボード 
コネクタ （1 M 1) 

アナ□グ RGB コネクタ（〇) 
にのパソコンでは使用しません) 

USB コネクタ（一ち?^)- 

光デジタルオーディオ ( S / PDIF ) 
出力端子 (-: 非） 

PCI Exp 「 ess ( xl ) ス□ツト 

LAN コネクタ(品） 



カバー□ックレバー 
通風孔 

AC 電源コネクタ 
(入力) ( AC 100 V ) 

マイク入力端子(ピ貧） 

映慷入力 (PC 入力） 

音声入力端子くみイお ( PC 入力） 
LAN コネクタ（品） 

音声出力端子(み^) 

(ディスプレイ出力） 

映慷出力(ディスプレイ出力） 

PCU モーターサーバボード 
PCI Express (XI 日）ス□ット(を *1) 
カバー□ックレバー 


詳しくは、が r ヴポートナビゲーター」 - r 使いこなす」 - r パソコンの機能」- 
r 各部の名称と役割」をご覧ください。 
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• 本体底面 • 


1 


各部の名称 （3) 


1 -通風孔-1 


............... ..……1 



|ii ： i ： i|ii ： i ： 固 S' 固 



iiijijljilii !! 10 ^ ◎ 


) 

□ ……… 

……" n 

r 


参本体ち側面参 


• 本体左側面 • 



通風孔 



詳しくは、終 r ヴポートナビゲーター」 - r 使いこなす」 - r パソコンの機能」- 
r 各部の名称と役割」をご覧ください。 
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1 


パソコンの中にもマニュアルびある 

• サポートナビゲーターで調べてみよラ参 

このバソコンには、使いなが S 画面で説明を見るための、ヴポートナビゲーターが 
入っています。 

デスクトップにある,在をダブルク U ックすれば、いつでを利用できます。 



必要に応じて、巧の3種類の説明を利用してください。 



インターネットををむして使ラためのウイルス対策や 
セキュ U テイの設定などについて説明しています。 


Windows の便利な使い方、このバソコンに入ってい 
るソフトの使い方、このバソコンの各部の機能や設 
定についての詳しい情報など、一歩進んだ使い方を 
説明しています。 

ラまくいかないとさや、故障かな？と思ったとさに 
利用して<ださい。サポート窓□への問い合わせ方 
などち説明していまず。 
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